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c ES omnes,quz fiunt, quz futurz , quz- 
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ir) Mm) quéfactefunt (CAMP LISSIME 
IE 7843! PRINCEPS J) velnatura,velfortu- 
LE! na, vel arte fieri fapientes affirmarunt : 
m — maximasquidem,atque pulcherrimas na 
| tura, fortunaqué fieri; arte veró minores, ac deteriores; 
non omniaó veritatis participes , fed fimulacra tantüm. 
Ars quippe, ciim non fatis adhuc (ibi factum effe vide- 
ret (1 ad eius praftantiam manifeftándam multa, quz 
| à natura perfici nequeunt, abíoluiffet ; multa quoque 
eodem, quo à natura fabricata funt, modo effet imit a- 
tà; adhuc tamen naturam füperare contendeus , pecu- 
liari quodam modo, quem natura attingere nequit, ea- | 
dem prorfus omnia, quz corporea mole, tüm naturz, 
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ratione quamplurima mathematicorum inuenta illu- 
ftrantur; vt , quz vix antea intelligibilia erant;fenfu poft 
modum facillimé apprehendantur. Non defunt huius 
reiteftatifsima apud Mathematicos exempla ; quorum 
illud praecipuum citra controuerfiam afferri poteft , in 
quo vniuería hec przíens noftra contemplatio verfa- 
tur. Mathematici primüm quidem cocleftem machi- 
nam propria figura elaboratam (quod ab Archimede 
prefertim egregié preftitum fertur ) nobis contemplan 
dam obtulerunt ; tüm ad cxli pulchritudinem pro libi- 
to intuendam; tüm ad ea, quz coeleftibus motibus 1n- 
ucftigandis neceffaria: videntur , faciliüs confequenda ; 
quid enim ad fphzricos motus inquirendos ipfa fphara 
oportunius ? hacenim ita ccelum ipfum nobis reprafen- 
tatur, Veluti fiin ipfomet coelo collocati effemus.  Dcein- 
ceps Veró modum adinuenerunt faciliorem , excuifitio- 
remque ,quo eadem hzcomnia nobis confpicua redde: 
rentur ; dictu quidem incredibile ; ab omni tamen men- 
dacii nota alienum : vt fimulacri effigies imaginifque 
imagine verum exemplar, variaíqué eiufdem atfectio- 
nes exactilis cognofcerentur. idqué non ea duntaxat ra- 
tione, Vtartis prftantiam extollerent 5 quin potiüs , vt 
abfoluta magis huiufce rei notitia haberetur. Cüm enim 
animaduertiífent fphzram ipfam corpoream difficulter 
adeó conftrui poffe, vt omnes eius partes proprium ad. 
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tüm ipfiufmet inhzrendo exemplari effinxerat, in fola 
planitie conftituere, nobiíq; eleganter reprafentare aufa 
^ x mb UN . N ^ 
eft. figmentum fané egregium ; quippé quod vberti- 
mam humano generi affert vrilitatems mathematicze- 
qué difciplinz excellentiam mirificé extollit : hac enim 
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fit difficilé maximos fphzrz circulos ("vt alia multa in. 
terimomittam J circa idem fpherz centrum adamuf. 
fim componere : quod coeli fimulacro ( fphaera nempe ) 
manifeftare non poterant ; fphzra ipfius effigie , nimi- 
rüm plauifphxrio , commode atfecuti fuere. ac proinde 
Ípheram ipfam planam cffinxere; fané quz , geometri- 
cis lineata rationibus; circulos omnes recté adeó difpo- 
fitos obtinet; vt hac difpofitione altera exquifita ma- 
gis, né animo quidem fortaffe concipi pofsit. Porró, 
non vnicotantüm modo, fed multiplici eiufmodi defcri 
ptionem fieri poffe excogitarunt . nec folüm vninerío 
orbi inferuientia fabricarunt planifphzrias fed & pecu 
liaria ad certam, determinatamqueé regionis latitudi- 
nemelaborarunt. idqué partim optices artificio, partim 
veró alia ratione affecuti fünt . Quoniam autem non fat 
fuit, fimblicem duntaxat modum ia huiufmodi rebus 


defcribendis afferre, quinimó iuxta Prolemzi przece- ' 


ptum oportet docentem demonftrare, rationefqué affer 
re, quomodo circuli corporez fphera fint 1n plano 
defcribendi; documentum certé fummoperé commen 
dandum; & in cunctis mathematicis quzíitis obferuan 
dum; proindé totum fludium meum in hifce. pertra- 


initio fui | 
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ctandis eó coatuli; vt quoad mihi liceret, Ptolemzi 


preceptum feruarem. vt planifphzriorum vniuería- 
lium origiaem non folàm manifeftarem ; fed demon. 
ftrationibus( quatenus his opus effet ) ad fufceptum ne 
gotium attinentia confirmare : quod hactenus à uemi- 


| ne preftitum vidi. Multaquidem ab aliis hac de re: di 
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ctafucrunt, abíquà demonftratione tamen; praterquim 
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(/ vt vocant ) altimetram attinentibus. quorum contem 
plationem cüm primüm aggrediuntur, ftatim omnes 
ad demonftrationes fe conferunt; nihilque ad ca atti: 
nens 11demonftratum relinquunt. recté quidem , leui 
tamen illud negotio abfoluuat 5 (1 quidem triangulorum 
id genus demonftrationum non excedit cognitionem. 
Cxterüm quoniam plurimorum in planifphzriis defcri 
bendis coníuetudo fuit, illud in duas fecare partes , qua 
rü altera anterior ab ipfis vocatur , feu facies,in qua pla 
nifphzriü defcribuat ; altera veró pofterior, feu dorfum 
appellatur , in qua menfes, diurnum Solis motum; qua 
dratum geometricum, & alia id genus effingunt; ad pla 
nifphzrii cognitionem nequaquàm fpectantia ; proindé 
pofteriorem hanc partem confultó omit: t'üm quia ni 
hil ad planifphxrii theoricam attinet; vt ne cius dorfum 
quidem nuncupari: mereatur ;tüm quia illius cognitio 
difficilis handquaquàm exiffitfpeculationis . itaquà ea 


duntaxat pertractare decreui, quae difficiliora uiía fünt , 


& à multis practermiíla. non quideminanis gloriae cu 
piditate ductus ,fed vt obícuriora ('facefat prorfüs arro 
g:ntia ) aliquo pacto (fi mihi contigerit ) illuftrarem. 
Sed de mea diligentia prudentioribus iudicium relinquo. 
iple autem fimplici ftudio impertio ea, quae, vtcunqué 
inueni, non fine magno labore ,tibiqué porrigo ( opti 


me Princeps ) nominiqué tuo dicata ia lucem prodire 


LJ 


fino; vt aliquandó meac fingularis in te obferuantiae ali 
quod appareat teftimonium ; non prorfus ( vt opinor 


| ob fubiectam faltem materiam tibi iniucundum . non 
| enim me latet ; te mathematicis fcientiis né düm pluri- 
0 - 
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in quibufdam ad quadratum geométricum , vel fcalam 
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i 
| né quicquàm ad rei militaris difciplinam , qui apudte | 
| plurimüm viget (' in exercitibus enim regendis,ac gu- 
bernandis esperitifsimus ) tibi deeffet. ^ Quare con- 
fido hanc animi mei propenfionem, exiguilicet muné 
risoblationefignificatam, pro tua in omnes eximiahu 
manitatetibiacceptamfore. — Vale. 
E 
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v5 PHAERAM Caleftem planam 
5*4 cfüngere, jam pridem egregia cer- 
té , ac przftanti methodo fuiflc in- 
uentum , neminem, vel parüm in 
mathematicis verfatum latere ar- 
bitror. Huius przterea acutifsimae 


LX Ípeculationis quantafuerit vtilitas, 
norunt propriz facultatis profeflores. quandoquidem 


buiufce plana defcriptio eadem prorfus ,qua propriaeius 
orbicularis figura largitur; fed leuiori adhuc negotio 
eaomnia przftat 5 vt poté, quód vnico intuitu cuacta 
fpherico ambitu contenta eiufdemmet planifpheria 
difpofitione confpiciantur. Tria duntaxat (' quód ipfe 
viderim ) circumferuntur planifphzria,eaqué funtia víu 
z omnes frequentior! quorum duo vniuerío ter- 
razum orbi funt communia; tertium Veró peculiari eius - 
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A. parti 
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parti deferuit 5 & ad certam polarem eleuationem in- 
ftru&um fané quod [oannes Stoflerinus ( Ptolemaeum 
hac in parte aemulatus ) edidit : reliqua vero duo ('fcor- 
füm tamen ) Gemmam Frifium,& loannem de Retias 
habuerunt authores , non omninó quidem primos in- 
uentóres 5 cüm planifpheria fiat antiqua, vt ipfimet. 
quoque fatentur. qui tamen, cüm dedita opera hac de 
re tractatus inflituerint ; omniaque ad inftrümentorum 
ftructuram, lineationem , operatione(qué abfoluendas 
fumma peritia conati fint explicare , à multorum tamen. 
ad hec eadem apprimé vtilium demonftrationibus fu. 
perfederunt . nec minüs eorundem originem exacté pa- 
tefecerunt.quz tamen pro abíoluta eorum notitia erant : 
fummoperé neceffaria; & przcipué confideranda : cdm 
fatis conípicuum fit , operationes ex ipfa pendere fpe- 
culatione. Plurimüm tamen viris hifce peritiísimis 
deberi nunquàm negauerim. aeq; enim modicé fuerunt | 
vtilitatis , qux ab ipfis tradita fuere. quandoquidem à 
viris non nifi eruditifsimis, fummoqué ingenio prz- 
dits affequi hzc poterant. Cüm autem contemplan- 
dam fíumpferimus vniuerfalium planifphzriorum fa. | 
bricam, operepr&tium effe duxi, tüm eorum originem 
maaifeftare , tüm fingulorum , quz precipua funt,atfer- 
re demoaftrationes : vt intimiüs elus natura , atque 
víus cogaoícantur. omittam interim planifphzrii par- 
ticularis fpeculationem , cüm id iam à Ptolemzo fue-. 
rit przftitum; qui huius planifphzrii potius originem. 
demonftrationibus pertractauit, quàm víum,& operatio 
nem. Vt autem ad rem accedamus , quomodo planif-. 
pha hec vniuerfalia fphzram in plano defcriptam. 
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oftendant, iam perquirere exordiamur .- 

Primüm itaq; vniuerfalis planifpherii à Géma Erifio 
zditi ( cuius alii quoqué mentionem fecere) cüm fit al^ 
tero (implicius contemplationem aggrediamur.. Vii: 
uerfa.n. huius aftrolabii defcriptio recüis tantüm lineis ; 
circulorumq; circumferentis abíoluitur: /&* principes 
quidem eius . partes funt meridiani, ac paralleli; quibus 
omnes operationes abfoluuntur. quod. quidem ex per 
fpectiua ortum habet hoc pacto. | 

Collocatur oculus in fectionis puncto zquinoctialis, 

coluriqué zquiaoctiorum; & fphzerze circuli, przecipué | 
autem meridiani, ac paralleli , qui in fphara exiftunt , - 
| quemadmodum oculo fcfe offerunt , in plano coluii 
folf'itiorum ,tanquàm. in fectione (/ quz à multis pa- 
ries, 3a5asullis veró tabula nuncupatur ) defcribuntur. 
quod quidem nil aliud eft , nifi communem deícribere 
fectionem folftitiorum  coluri ; conorumqué viíua- 
lium in interfectione zquinoctialis , &quinoctiorumq; 
| coluri vertices habentium, quorum bafes funt meridia 
ni, ac paralleli. ita vt folftitiorum colurus aftrolabii pla- 
num effe intelligatur. obferuandum tamen , cüm ocu- 
lus fit in fuperficie fphxrz pofitus, & prope oculum 
non contingat prorfus determinare meridianum , vel 
parallelum adeó 1pf1oculo propinquum quin ipfo pro- 
pinquior adhuc alius atq alius in infinitum dari pofsit ; 
idcirco vt hifemper propinquiores in planifphzrio, hoc 
eftin folftitiorü coluri plano eo, qui dictus eft, modo re- 
przfentétur; oportebit planifphzrii planü magnitudinis 
eff: indefinite ; vt quemcunq; meridianum, feu parallc- 
lum (€ veluti hobis placuerit ) reprzfentari -pofsit .' vt 


A autem 


4 L'I-B E /R 

autem indeterminatum huiufmodi planum euitemus , | 
planifpheriumqs femper determinatz fit. quantitatis ; 

| cüm prafertim ad abfoluendas operationes fat fit di- 
midiamtantüm oftendere fphzram , in planifphzrio | 
circulorum defcribentur circumferentiz , que meridia. | 
norum , ac parallelorum medietates tantüm in hemif- 
phzrio cxiftentes oculo oppofito oftendunt. 1n hunc | 
videlicet modum. 


Sit ABCD in fphzra circulus zequinoctialis. fit 
AECQG.zquinoctiorum colurus. BFEDG VerÓ cO- 


lurus 


lurus folftitiorum . erunt vtiq; puncta F G. mundi poli; 
per quos deindé vtcunqué quoclibet circuli in fpharra 
ducantur FHG, FkG; qui, cüm per polos tran- 
feanr , meridiani erunt. Poftea equinocuali qui di- 
ftantes vndecunqué , & quotcunqué ex vtraque parte 
ducanturcircui L MN, OPQ, RS T, VXY. erunt 
vtiqué hi tot paralleli. veruntamen fint hi meridiani 
ac paralleli ia dimidia tantnm fphzra defcripti. itaqué 
fphzram habemus in duas zzquales partes folftitiorum 
coluro BF DG diuifam. quoniam autem oculus in 
interfectione zquinoctiorum colui, & aequinoctialis 
eft collocandus, vt ia A. omnes quidem meridia- 
ni, vt FHG, FKG, ^omneígué paralleli ,— vt 
LMN OPQ RST VXY, quiexiftunt 1n altera 
parte dimidix fphere ipfi. A oppofitz , hoc eft in 
pate FCG à coluo BFDQG terminata, vt. ipfi 
oculo in A exiftenti apparent, in BF DG tan- 
quàm in fectione funt defcribendi; quos in dicto 
BEDG plano; circulorum e(fe circumferentias om- 
nes fine demonftratione determinant. Cüm tamen 
hxc omnia commodé oltendi pofsint. ac primüm qui 
dem de meridianis demonftrationes afferantur . 


e 


PRIMYS 5 


Sit igitur ABCD zquinoctialis circulus . cuius, 
mundiqué pariter fit commune centrum E. poli veró 
FG. fitqié. AFCQG aequinoctiorum colurus. cu- 
ius fimiliter , atque equinoctialis fit communis fe- 
ctio À EC. folftitiorum veró colurus fit BF D G. atq; 
linea BED equinoctialis, & colui BFDOC folfti- 


| tiorum fit quoqué fectio communis. per polos autem 


FG vbicunq; ducatur circulus EH GK3 qui , cüm 


fit. per polos, erit vtiqué meridianorum aliquis fecans | 


equinoctialem ABCD in punciüs HK. Denig; 
iungatur FG, qux quidem circulorum omnium per 
polos FG tranfeuntium erit communis fectio. ocu- 


luíq; ponatur in puncto À ; quod eft tàm xquinoctia- | 
lis, tm coluri aquinoctiorum fectio. fi itaqué cir- | 
d FHGK incolurofolftitiorum, hoc eft in pla- | 


| no BED G tamquáin fectione, f iod in A exi- 
ftenti apparet , oftendere S Srl Dico fectionem 
hanc circulü effe . Connectatur H K ; quz, cüm fit com 
munis fectio equinoctialis A B C D, & meridiani FE H 


G K, per centrum E tranfibit.Iunganturdeindé. A H | ex tt pri 


AK;fecetq; AH lineà BD in L.ambz autélinez BD | 


|Ak producantur; quz quidem ex Jk protractae con. 
current. primüm quidem quonià vtraeq; ineodem zqui 
noctialis plano, nempé A BC D funt cóftitute:deinde 
veró,cüm coluri ad rectos inuicem fe fecent angulos;i P- 
forum quoq; diametri AC BD in plano zquinoctia- 
lis ad rectos angulos erunt. quareangulus A EM eft 
rectus , angulus autem E A k neceffarió eft acutus,.cüm 
fit minor k A H, qui in femicirculo rectuseft . con. 


ueniant igitur in. M. deindé à puncto k. ipfi BM | 


t EY Tu 


aequi- 


mi [pbari 
cora T beo 
dofü. 
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| equidiftans ducatur. k NP, que eritad BA perpen- | it 


dicularis,& KIN ipfi NP zqualis exiftet.denig; iunga | 35. ieri. 
.tur AP. Quóniam igitur duac KN. NA duabus PN - | 
"NA funtaequales,quae quide angulos continent aequa 
les; fiquid& rectos; cüm anguliad N fintrecti; erit A k 
aequalis AP: & ob id angulus AkDP angulo AP K 
eft aequalis. quoniam autem angulus AKN angulo 
A ML eftaequalis, & AP k angulo AH k aequa- 
lis; erit angulus AM L angulo AHK aequalis.Cüm 
iraq; duo fint triangula AH k. AL M, quorum an- 
gulus MAH eft vtriqué communis, & AH Kk eft 
AML aequalis; erit reliquus AL M reliqqo AKH 
aequalis. triangulum igitur A HK non folüm efttrian- 
gulo ALM fimile, fed ambo funt in eodem plano ; 
etenim vtraq; ia aequinoctialis plano exiftunt. Intelli- 
gatur itag; conus A Hk fcalenus, cuius bafis fit me 
ridianus circulus FH G k, vertex A, & axis AE; 
qui fecatur planao. AH k peraxem AE ducto; báfiq; 
EHG k erectoscüm planum. AH k fitin plano qui 
noctialis . A BC D ; quod cft erectum ad planum me- 
ridani FH Gk. eftenim aequinoctialis planum fem- 
perad omaes meridianos erectum. erit fectio haec, 
| hoceft AH k triangulum per axem, bafigs erectum. 3. primi 
| figitur fuperficies conica intelligatur ex parte k protra ; Apollonii 
| cta víg ad M; conufqué altero quoq; plano fece- * 
turper LD M F EG ducto, quod eft planum coluri 
folftitiorum; (itquà fectio ipfius FM GL; erit hoc | 
plaaaum FMGL adplanü trianguli AH k.— erectum: 
quippe citm folftitiorum colurus BF D G , in cuius pla 
| noeftíectio LFMG, ad aequinoctialem , in quo ineft | 
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triangulum peraxem A H k, ad rectos fe habeat an- 
gulos. Quoniam autem propter hanc fectionem in pla. 
notrianguli per axem ex parte verticis triangulum con- 
ftiruitur AML, quodquidemeft rriangulo AH K fi- 
mile: aoguluígs AH k angulo AML eft aequalis, 
& ALM ipfi AKH aequalis ; erit vtique criangulum 
ALM triangulo AH k fubcontrarié pofitum. ergo 
fectio.F M G L tfübcontraria eft. ac propterea FM GL 
circulus exiftit. cuius quidé diameter eft. L M. qui iquidé | 
circulus, ciim ia plano coluci folftitiorum exiftat, ipfum | 


EO 


$. primi 
'COofilcor 4 
| VMpollouii 


qué conüm fecet,communis eftfectio plani lolftitiorum | 
coluri !,conique 2 vifualis verticem habentisin punto A,| 
| quod eft fectio aequinoctialis , acquinoctiorumque co- | 


luri, cuius bafis meridianus eft FH GK 5. conicaueró 
fuperficics víquéad M protracta intelligitur. exiften- 


| teigitur oculoin. A5 circulus FM GL ia plano co- | 


o 


luri folftitiorum berti FHG k oftendct. quod 
demonftrare oportebat. 

Et hoc modo omnes alios meridianos in plano colu:i 
folftitiorum, prout oculoin A exiftenti apparent; cir 
culos ede demon£trabitur. 


COROLLARIV M; 


m patet circumferentiam FL G, quz portio eft. 
circuli FM GL, ia plano colurifolftitiorum BF DG 


 meridiani- FHGk medietatem FH G oftendere . 
circumferentiam veró FM G alteram meridiani me- 


B 2  . dietatem 
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dietatem FkG. punctaqué F G, polos fcilicet non 
mutari;eademqué in fectione apparere , cüm in ipfafint 
Íectione.atqué punctum. H, quódeft fectio meridiani, 
&zquinoctialis,in E apparere; k veróin. M. Vnde 
| hoc dignum animaduetfione colligitur,  circumferen. 
tiam nempe FLG, quilinee AH BD feinuicem | 
fecant,tranfire. Deindé rectam FG, cüm oculus fit 
.in puncto À. zquinoctiorum colurum o ftendere patet. 
| exiftenteenim oculo in codem coluto AF C G, linez, 
| que à femicircumferentia FC G ad oculum A du- 
| cuntur, omnesin fectioneper lineam FG tranfibunt, 
 Hacqué proríus ratione omnes alios circulos, quando 
oculus eft in eodem cum ipfis plano, 1n fectione per 1e- 
| ctam lineam oftendi demonftrabitur. 


|| Quoniam autem in plauifphzrio , nimirüm in coluro | 
folftitiorüà BFDG integra haud quaquim fphazra (vt 

| iamantea praffati fumus ) reprfentatur 5 fed dimidiata 

tantüm; ea inquàm, quz oculo opponitur, vc FC G 

BCD ,quzà BF DG terminatur; meridiani FHGK 

medietas duataxat. FH C , qu in dimidia exiftit fph 

| ra BC D, indicto colurooftendenda eft. ac propterea 

circumferentiatantüm FLG in planifpzrio lincanda. 


Rurfusfi: ABCD: fit equinoctialis,cuius centrum 
E. BF DG vero folftitiorum colutus ; qui ad àquino- 
ctialem eft rectus. punctaq;. PG fiit mundi poli . ocu- 
luiquétitin À conftitutus ; ita tamen , vt circumferen- | 
tia A B fit circumferentie A D. equalis;eritenim pun 
ctum À zquinoctiorum coluri, & zquinoctialis inter- 
(ectio. deindé à puncto A. vndecunqué ad circumfz- 
rentiam BC D /inex quotcunqué ducantur AH. AQ, 
querectamlineam BD. fecentinpunctis LR :acper 
uia puacta FL G circumferentia ducatur FLG 


quod 


3 
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quod fiet ductis FL LG ró f ftcircatriangulü FLG. 


Circulus defcribatur : & adhucexpeditiüs,, cüm appareat 


ceatrumia recta BD velprotracta, vel non, exiftere . 
Eod:mqué modo per tria puncta ERG fimiliter cir- 


 «umferétia defcribatur. F R G. ex dictis conftat,circum | 
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ferenuian FL G i n plano BF D G meridianum often 
de *re5 qui per puncta FG, & puactum H tranfit,quip- 
pe qui medietas eft iategri meridiani. circumferentiam 
vero FRG illum oftendere meridianum ,qui per. po- 
los , & punctum Q  pertranfit. hacqué proríus ratione 
mz aT RIT omnes, quos oftendere libuerit , lin eare po- 
terimus; ; vt fi meridianos, qui zquinoctialem.i punctis 
SI Vp oftendere voluerimus, ducus AS 
AT, que BD fecent in VX, ac per tria puncta 
FVG, uiaqué alia FX G, circumferentie defcri- 
baatur; clarum eft. FV G meridianum olftendere , 
qui:per S tranfit. circumferentiam veró FXG. qui 
pers b. | 

Cüm autem diuifionum punctalinee B D, putà LR 
V X circulorum circumferentias per polos FG tran- 
Ízuates deterinineat; eaque 1h plano tantüm BFDG 
abíqué circulo equiaoctiali A B C D inuenire fit opus; 
hoc modo affequemur , | 

Sint eadem, quz prius. meridianumqué proponamus 
oftendere , qui equinoctialem fecetin H. oportet in 
liaea BD pun&dum L inuenire. fiat circumferentia 
DO equalis circumferentie BH. iunctaqué OG. 
Dicolineam OG lineam BD in. eodem puncto L 
Íecare. Conpectantur BG. BA. ponaturqué lineam 
OG lineam BD in puncto I. fecarc. Quoniam enim 


7 
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zqui l- 


29.tertii. 


zquinoctialiscirculus AB CD eft folftitiorum coluro 
BFDG «zqualis: càm fiat in fphzra circuli maximi: & 
eft D A quarta circuli, necnon BG itidem circuli 
quarta; erit circüferentia B A. circuferenge D G. 2qua 
lis.rectaergolinea BG recte BA. eft equalis. Duo 
itag; funt triangula EB G EB A zquicrura, zqualiac; 
latera EB EG vaiusfuat »qualia EB. B A alterius 5 
| quippe cüm fint ex ceatro ad fphzram; erit triangulum 
| EbG triangulo EBA  zquale; & angulus EBA 
jangulo EBG zqualis.. Quoniam autem circuli A B 


CD 


PRU M Iys. v7 


P iesu 


CD BFDG fíüunt aequales, circumferentiaquó. BO 
Ccircumferentie BH equalis; erit angulus BGO 
angulo BAH equalis. triangulü igitur BG I. duos 
habet angulos BGI GBI equales duobus BAL 
ABL trianguli ABL: &eft latus BG latet BA 
aquale; latus igitur Bl vnius lateri BL alterius eft 
equale.quaré puncta L I in vnum coincidunt punctum. 


ergolinea GO lineam. BD ia puncto L fecat. quod 
oftendendum erat. íi 


27. tertii, 


26.pritüi. 


Amplius hoc idem oftendemus, fi concipiamus cir- 
culum A BC D circa manentem diametrum B D, ve 
lutiaxem cóüerti,donec cum circülo- B F. D. G- ad amüf- 
fim congruat ; quod quidem cueniet.; circulis A B. C.D 
BF DG interíe exiftentibus qualibus. & quoniá B X 
eft circuli quarta; punctum: A erit in puncto :G, & pun 
ctum ;H.in O. ac propterealinea A H crit ia (Ga O,que 
lineam B D ;fecabit in L,. cüm punctum .L idemin 
diametro. B D máncat. atqué ita conftat nos circulum 
BFDG. zquiaoctialis loco accipere poffe ..- Verüma 
propterea, quz dicenda fuat , nouiíle oportét ; quod 
quaüdo diametrüm circuli pofitione datum. habemus, 
vt BD, quidiameter eft circuli ABC D, poffumus 
1n operationibus - alium: qualericunqué circulum |. pro 

| A BCD accipere, dummodoó circulus fit circa diame- 
trum B O  deícriptus.. cüm omnes equales circuli fi- 
miles , & zequales hàbeant. pártes. que ad. communem 
diametrum eodem prorfus modo fe (c habent... 


"« 4 " y " 
, E 
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á is ; | | 
 Vtauütem ex demonftratis centrum circuli;putà FL G 
facile intieaiatur ; exponantürjintelliganturg; eadem; né 
idem fzepiüis repetatur. Quoniam igitur circumferentia | 
circuli pertriapuncta F.L G:defcripta meridianum per 
puactum: H tranfeunté repraefentaty ducatur per centrü 
E liaea HEKk; quz zquinoctialé A BC D fecet ettam 
in krericvtiq; Hk in zquinoctiali diameter meridia- | 
ni,qui per.-H pertranfic. itaq; conedatur A k, queex k 
producatur,donec cum B D concurrarin M. erit ex de | 
moaftratis LM in plano (olftitiorü colui B F D G dia 
meter circuli perpuncta LFEM.G tranfeuntis. quare di 
uidatur LM bifariam in N: erit IN centrum quzefitum. 

"Sed. vt diametrum L M. abfqué circulo ABCD | 
inuentamus, vt oportet: accipiatur punctum G 1oco 
| puacti A vtfuprà quoque factum fuit . Quoniam enim 
; punctum: L inlinea. B.D inuenitur ducta linea. .G O5 
ità vc BO fit equalis BH . frigitur ducatur diameter - 


| OEP :cüm fit femicirculus HAK femicirculo OGP- 
P EAR camini: NN Eu P MM M 
, equalis, — 
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! MINIS LEUR PROPOS PTT BRE 
. &qualis, circumferentia veró HBA qualis ex dictis 
. circumferentie OB G; eritreliqua. A k. ipfi quoque 
GP zqualis. Ducta igitur linca GP, & ex P. pro- 
, ducta lineam BD in codem puncto M fecabit. cüm 
. pofsimus ex demonftratis iccipere circulum GBE D 
;lococirculi AB C D. &hoc modoex punctis tantüm 
.OP ftatim puncta LM  inuenientur. ac per confe- 
.quenscentrum. N. & itain reliquis. COMMI 


|^ Vtigiturin planifphzrio defcribantur meridiani. ex- 
| ponatur (corfum circulus BF D G5 cuius diametri B D 
EG fibiinuicem (int perpendiculares. Diuidatur cir- | 


NDA culus 


culus in 4 60. gradus, vt fieri folet . fiitaqué meridianos | 
per denos; quinofue  fiué peromnes ctiam gradus tran 
feuntes oftendere voluerimus : intelligatur primüm cir- 
cuus BFDG zquinoctialis. G vero punctum elle, 
in quo zquinoctialis , zquinoctiorumque colurus fe in- 
uicem fecant , à quo ad fingulos gradus in femicirculi: 
| circumferentia BFD | exiftentes linez ducantur , dele - 
tiles tamen , quz diametrum B D fecent. deinde his 1n- 


uentis diuifionibus linee B D, intelligatur nunc circu- 
MS grotte octo 7 RM ne Loa, 
) A J lus 
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las BF DG f(olftitiorum colurus; punctaqué F G poli 
muadis ac per fingulas diuifiones linee BID. & per 
puncta FG circulorum circumferentiz defcribantur : 
quórum quidem centra (vt dictum eft ) inlinea BD 
ex Vtrag; parte protracta inuenientur. habebimusin co- 
-luro folftitiorum, hoc eft in aftrolabio meridianos om- 
nes, qui ia dimidia fphzraexiftunt, defcriptos:lineaqué 
.FG zquinoctiorum. colurum oftendet. cüm oculus | 
in ipfo collozatus iatelligatur. quod primüm facere 
oportebat , | | 


LI 


| Meridianis inuentis, iam ad ea , quz de parallelis de- 
monftrare oportet , accedamus. hoc prius lemmate dc- 
SENSUS ; 


22 Der€m EY j | 
| 


Ci maximus circulus alium circulum 
ad re&tos angulosin fpherafecet, com-- 
munis fectio alius circuli diameter erit. — 

hae | 


ve M i ^ 
TS 3 £x 
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| Sit infphzra maximus circulus ABCD, qui ad re- 
| ctosangulos circulum AFCG fecets ipforumqué fit 
| AC Ífectio communis. Dico AC circuli AFCG 
diametrum effc. Primüm quidem circulus A F CO, vel 
| maximus eft, velnon. fi non, fit fphzrz centrum E, 
: LUE | quod € circuli AB CD centrü quog; crit.&à puncto 
| pini bb. | E. ad plaaum A F C G perpendicularis ducatur EH; 
| den cadet EH in communem fectionem. AC. fed & 
eimi. 
1n cen- 


r— 


i 
l 


meme t 
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in ceuttum ciruli AFCQG cadit. ergo. punctum | feudum 
.H centrum cft circuli AFCG. ac propterea AC | Tor prima 
| diameter cft circuli. AFCG. fi veró. ABCD cir. | 
culum fecaret maximum , ex xr. primi fphzericorum 
 Iheodofü. patet propofitum. quod demonftare | 
oportebat, | | | 


T beod. 


| 
b es 
| 
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Iifdem pofitis. Quoniam maximuscirculus A BCD 


| circulum. AF CQG ad rectos. angulos fecat;. ipfum | | 
quoqué bifariam fecabit. fimicirculi igiturfunt/ A FC | r3. jio | 
A GC. ergo diametereft AC circuli AFC G.quod , [pb Thco. 
oportebat demonfítrare. 


PIRALM YS. IET 


Sit autem ut prius ABCD aquinoctialis.zquino 


| ctiorumq; colurus ft AFCG. folftitiorum veró BF 
| DG. fitquà centrum mundi E. poli quidem FG. 
lineaqué. F G. mundi axis. deindà fit AC commu- 


| nis fectio equinoctialis , & coluri equinoctiorum. B D 


| Veró folftitiorum coluri,& xquinoctialis fectio commu - 
| nis. poftea zquinoctiali equidiftans vtcunquà ducatur 
| circulus H k E M, quiparallelorum aliquis exiftet. po 
naturqué oculus itidemia A, infectione fcilice t acqui 
| noctialis,equinoctiorumqué colui .f; igitur para llelum 
| HK LM incoluro folftitiorum, in plano fcilicet BF 
| DG, tanquimin fectione, ficuti oculo in A apparet, 
oftendere voluerimus: Dico fectionem circulum effe. 
| Ducatur HL. parallli HKL M, & coluri &quino- 
j ciorum AFCG communis fectio. lineaquó. k M 


| eiufdem circuli HKL M, coluriqué folftitiorum BF | 


| DG ficíectio communis. & quoniam zquinoctiorum 
| colutss AFCG ad zquinoctialem ABCD ad re- 
| ctos eft angulos; circulus veró HkLM eft zquino- 
| cial! ABCD zquidiftans:erit AECG circulus in 
| fpheramaximusad HK LM erectus.ergo HL dia- 
| metereftcircui HkIM. ob eademque caufam ,cüm 
| circulus BFD G fitad HkLM erectuslinea k M 


| ipfiuscirculi H k LM diameter quoqué exiftet. pun- | 


| ctum ergo S , inquo fe inuicem fecant, centrum eft cir- 
|j culi Hk EL M. quia veró mundiaxis FG ad zquino- 
| ctialemeft erectus ,erit&ad HkLM etiam ad angu- 
| losrectos.quard, cüm FG tranfeat per fphzrz cen. 
| rum E, per centrum quoqué S tranfibit. Ducatur 
| deindé. AL, quz lineam FG 1n. N fecet. fecabit 


D enim 


eumemmcereneem C 


ex lemma 
te. 


ex 14. Yn 
decimi . 


ex 10. pri 
mi [bbar. 
T beodofii 


P RI:IM.V S. Q7 


— 


| enim,càm FG AL ineodem fintcirculo AFC G. | 
connectaturqué AH, linezqué . AH EG ex HG | 
| protrahantur, quz, cüm in eodem fint plano AFCG, 
1 fitque angulus AEG rectus, & EAH recto mipor 

( lineaenim rectum efficiens angulum cum AC cir- 
| culum in. A contingeret ) interícíe conuenient .: quare 
| concurrant in O. àpunctoautem H ipfi F GO zqui 
| diftans ducatur HP, quz lineam ACin Npupnk 
| diculariter fecabits eritqg; HR equalis R P. iungatur j Mp 
| qué A P.cümenim due HR. R A angulumrectum 
| continentesduabus PR RA angulum fimiliter rectü 
| comprzhendentibus fint equales; erit/ AP. equalis | 4: primi. 
| AH. ac proptereaangulus AH P angulu. APH eft | 5. prmi. 
| equalis. Quoniam igitur angulus AHP eft angulo | ?2-erimi. 
j HOG zquaális, & APH ipfi ALH gqualis ; erit | 
| angulus HOG angulo AL H qualis. funt autem 
| duotriangula ALH. ANO, quorum angulus HA L | 
| eft vtrig; communis,& angulus A ON eft ipi ALH]|, | 
| qualis ; erit reliquus AHL reliquo ANO aequalis. | ex3*« gri | 
| triangulum ergo ALH fimile eft triangulo ANO. | "^ 
| € amboin eodem plano: fiquidem in plano funt vtrag; | 
| circuli AFCG. fi itaq; connectatur. A $; intelliga 
| turqué conus fcalenus A HL, cuius bafis it parallelus 
| circulus Hk LM; axis A $5; & vertex A 5 qui per 
| axem. AS ducto plano fecetur. AHL, quod eft ad | 
 rectosangulosbafi H Kk LM , càmfit AHL in pla- 
| no AFCOC, quod eft erectum plaao H kLM. erit | 
| AHL triangulum per axem, baftqs erectum . intelli- |. 3 frei 
| Baturpretereaconusex. H. víqsad O productus;qui | emnicori 
| quidem altero quoque plano fecetur per lineas NSO l A 


X 


Í 


| 21. terti 
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kSM, hoc eft planum folftitiorum colui BFDG 
| ducto; fitq; fectio k N M O: erit huius fectionis KN 
| MO planum ad planum trianguli AHL erectum. | 
| cüm folftitiorum quidem. colurus B F D G, in cuius 
plano iacft fectio KNMO, zquinoctiorum coluro 
AFCOG, inquo triangulum peraxem AHL exiftit, | 
ad rectos fit angulos. [taqué cüm propter fectionem 
kNM Oi in plano trianguli A H L ex verticetriangulü | 
oriatur ANO ipfitriangulo AHL fimile; angulus | 
autem AHL eftzqualis angulo ANO; & ALH 
Ipfi AO N aqualis: erittriangulum A NO triangu 
lo AHL fíubcontrarié pofitum. ac propterea fectio | 
kNMO circulus efl,cuius diameter eft N O. quiqui. M Tae 
| dem communis eft fectio coluri folftitioxum, & vifualis | Wis. 
| coni uerticem in. A , vbi oculus ponitur, habentis , qui | 
baftm habet parallelum H k L M ; cuius quidem conica 
fuperficies víq; ad O. protracta eft. oculo igitur in. A 
exiftente, circulus kNMO ia plano folftitiorum co- 
luri parallelum. H kL M oftendet. quod demonftrare 
| oportebat. HO 
| Hacquéprorfus ratione alios parallelos omnes,quem 
admodumoculoin A pofito apparent, in plano folfti- 
tiorum coluri circulos effe demonftrabitur . 


COROLLARIV M. 


Ex his manifeftum eft circumferentiam KN M, que ; 
| quidem portio eft circuli kN M O, in planofolttitiorü 


coluri 


PR dOM vds. 31 
| coluri paralleli H k LM medietatem. k L M often- 
dere, circumferentiam veró. k OM reliquam paralleli 
medietatem. kH M; atqué punctum: 1, quod eft fe. 
ctio paralleltequinoctiorumg; coluri in puncto Nappa- 
rere 5 cum FG in ipfa fit fectione. ex quo patet etiam. 
circumferentiam kN M, vbilinee AL FG fe inui- 
cem fecant,eó tranfire. rectam veró lineam BD, cüm 
oculusfitin puncto À ; quodin ABC D circumfe- 
rentia exiftit , xquinoctialem ipfum oftendere. eftau. 
tem, vt antea diximus medietas foliim. paralleli. HK 
LM in plaaifphxrio oftendenda, ac ca quidem pars , | 


- —Á 


——— OG RD 


quz in dimidiafphxra FC G  exiftit'; queeft. k L M. | 

idcirco circumferentiatantüm kN M eft in planifphe || 

rio deícribenda, Porró illud quoque operationis gratia | 

nouiffe oportet , nimirüm circumferentias B k DM 

| non folüm fibi inuicem ; verüm etiam circumferentiis | i 
AH CL zqualeseffe. nam cüm circuli in Íphzra máà- 

xim AFCG BFDG per puncta FG tranfeant , 

| quz funt poli zquinoctialis A BC D, parall eliqué cir- | 

«uli HKL M; erunt circumferentie AH BK DM | sojecui- | 

| CL interfcfe- equales. MA Qin rre: 

i corum 

: T beodofri 


og 
erre ^in | 
| 
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Siigiturfic A BCD zxquinoctialis. AFCG xqui 
noctiorum colurus. BF DG veró folftinorum.pona- 
turque oculusin. A, àquodeiadé ad circumferentiam 
FCOG liaezquotcunqué, & vndecung; ducantur AL 
AO, quzrlineam F G fecentin punctis NP. fum- 
maturqué ad eafdem partesin circumferentia folftiuio- | 
rum coluricircumfereatie Bk. DM , quz fint circum 

|ferentie CL. equales. rurfum accipiarur BO. D R 
equales circüfereatie C O . ac per tria puncta Kk N M. , 
triaquó QPR | circumferentize defcribaatur k NM | 


£5 
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Q PR. ex dictis liquet circumferentiam kNM in 
plano BF DG parallelum offendere , qui per puncta 
KLM tranfit ; quiquidem medietas eft integri paral- 
leli. circumferentiam veró. QP R. medictatem often- 
dere paralleli , qui per puncta QOR pertranfit . & hoc 
modo parallelos omaes, quos oftendere voluerimus ,de- 
Ícribere poterimus. vt fi parallelum, qui ab equinoctiali 
diftet, putà C S , oftendere libuerit. ducatur. AS, que 
FG fecet ia T; accipiantur. deindé circumferentiz 
bV DX ipfi CS aquales; circumferentiag; ducatur 
VIX: hzcvtig; circumferentia V I X. medietatem 
paralleli oftendet, qui perpuncta V SX pertranfit . 


Loco autem circumferentie date CS, fiat circum- 
fereotia DX ipfi CS zqualis. jungaturquó BX, 
qu? quidem ex fupra demonttiatislineam FG in eo- 
dempuncto T fecabit. fiat deinde circumferentia B V 
zqualisipfi D X. coaftattriaiam inuenta effe puncra 
V I X, perquzecircum£erentiam defcribere Oportet, 
quz parallelum quaatitate nimiràm D X, hoceft C S, 
ab zquiaoctiali diftans in coluro folítitiorum often. 


det. 
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E Verüm 


EZ nm ICMjIV iS. O5 | 
j  Verüm vthorum circulorum centra ex dictis inue- 
: niantur,putà kN M. Intellizantur eadem. & à puncto 
| L ducatur LH | ipfi C A. zquidiftans; erit ex demon: 
| ftratis LH. diameter paralleli, quem circumferentia | 
| per kNM traníiens oftendit. quare fi connectatur 
AH, quz ex H producatur, doneccum FG conue- 
niatin O; erit NO diameter circuli , qui per puncta 
| kN MO pertranfit. itaq; diuidatur N O. bifariam in- 
| Q5 erit. Q centrum circuli kENM. Quod quidem 
! Inuenietur ctiam abíqscirculo AFCG; filoco puacti. 
.À [fumatur B. àquo fi connectantur BM Bk, & 
Bk ex k producatur; he quidem linezlineam F G O 
 iniiídempunctis IN. O fecabunt. vnde conftat,quàm 
facile (it diametrum inuenire NO. ac per confequens 
centrum Q. & hoc modo in eodem planao BED G 
omnia parallelorum centra inuenire facillimum erit . In 
planifphzrio igitur paralleli facili cum negotio hac ra- 
| tionejdefcribentur. 


Exponatur circulus BFD G, cuius diametri. BD | 
FG inuicem ad rectos angulos íe difpefcant . Diuida- | 


| tur circulus in 360. gradus , vt mos eft . figitur paralle 


los perdenos, vel quinos , aut per omnes gradus tran- | 
feuntesoftendere voluerimus ; intelligatur primüm cir- | 
«ulus BF DG zquinoctiorum colutus. punctag; FG | 
mundi poli. atqué punctum D illud effe , vbi zquino- | 
| cialis , equinoctiorumq; colurus fe inuicem fecant. à | 
quo deinde ad gradus femicirculi FB G line quidem | 
| dcletiles ducantur ; que diametrum. F G fecent. Nunc | 


: 


autem 


—À 


1 


autem inuentis his diuifionibuslinee FG, intelligatur 
circulus BF DG folftitiorum colurus. punctag FG 
poli maneant. deinde circumferentiz per tria puncta de- 
Ícribantur ; quorum duo funt gradus vtrinque à punctis 
B D ad eaídem partes zqualiter diftantes; alterum eft 
inlinea FG dictis gradibus refpondens; quod fcilicet 
inrectalineaà puncto D ad gradum ducta exiftit.ho- 
rumque parallelorum centra inlinea FG vtrinq produ 
cta inuenientur , vt dictum eft. Eruntq; hi omnes in pla 
nifphario tot paralleli, qui in dimidia exiftunt fphzra 


deícripti * 


PAYMyvs. 


Caterüm fi tropicos oftendere voluerimus, ex vtraq; 


| partcàpuactis B D accipianturcircumferentiae BH, 


DI, Bk, DL, quae vigintitres gradus , minutaqué | 
vigintiocto ( vt recentioribus placet ) contineant. dc- 
indé eadem methodo circumferentiae defcribantur , vt 
apparet in figura. hae vtiqs circüferentiae in planifphae- 
rio tropicos oftendent. & hac proríüs ratione arcti- 
cum , & antarcticum circulum , qui fcilicet per Zodiaci 
polos tranfeunt defcribere poterimus.quae quidem om- 


. niaex eadem pendent fpeculatione. eodem enim prot- 


fus modooftendentur. Amplius fi eclypticam quoqué 
oftendere placuerit,connectatur HL quae per centrum 
traüfibit , & haec recta linea eclypticam nimirüm often- 
det. nam cim oculus in interíectione acquinoctiorum 
coluri,& aequinoctialis ponatur; erit oculus in eclyptica 
quoq; pofitus , quippé quae per dictam interfectionem 
pertranfit. eclyptica veró perpuncta HL circuli BF 
DG, quicft folftitiorum colurus , tranfit. récta ergo 


e 
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linea 


lineá HL eclypticam oftendet . & punctum H, putà 
Cancri principium, L veró Capricornis centrum autem | 
circuli. Arietis , vel Librae principium indicabit. quae 
quidem omnia inuenire oportebat. 


-. Quomodó autem diftantia viginti trium graduum; 
vigintiqué octo minutorum ad vnguem inueniri poísit , 
inobisin libro problematum aftronomicorum , quem, 
( Deo. O. M. fauente ) inlucem ederaus , patefiet. vbi. 

| non folüm minuta, verüm etiam fecunda, tertia, quar- 
ta , ceatefimas, & cztera in infinitum, fi opus fuerit, in - | 
. | ueniredocebitüs, os c 
ALCOPsoaniEMREPPMRRRCADAOTPENIQNIEL DUO ENDTEAGSS NI Sede 10, ACRNTMBCB NUUAM LLL LLLA meque 
| Siita- 
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Siitaqué , vt dictum eft , meridiani , paralleliqué de- 
fcribanturs in planiíphzrio parallelos dimidiz fphira ; 
ac mertdianos habebimus defcriptos .. quód (i per om- 
nes gradus paralleli, meridianiqué defcripti fuerint ; li- 
nez BD GF in centum, & octoginta partes diuifz 
confurgent. quz quidem , & ex dictis equaliter quoq; 
diui: prouenient. etenim linea F G- diuiditur à lineis 
àpuncto D. ad gradus in femicirculo FBG exiften- 
tes ductis; lineaveró B.D àlineisàápuncto G ad gra 
dus, quiin-DF B exiftunt; gradufqué interíe funt equa 
les. Et quamuis dimidia tantüm fitfphara defcripta, 


md 


tamen 


AZ Ll 
9e 71 


am 


ràmen hiec integram nobis fphieram oftendet.in plani(- 
phetio enim BF DG, quod pro coluro folftitiorum 
accipitur, quandooculusin Ariete potitus intelligitur 5 
tunc planifpherium medietatém fphvrze , que verfus 
Libramexiftit;oftendet. fi veró fitusin Libra oculus in 
tellisaturs tunc idem | plánifphriüm alteram fpherz 
medietatem, quz nimirüm Arictem vergit , demonftra 
bit. ac propterea centrum , & pro Ariete, & pro libra 
| fumi poterit. lineaquó B D) totum oftendet xquino- 
| caalem. FG veró totum zquinoctiorum colurum.ac 
linea, quz eclypticam oftendit, totam eclypticam de- 
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monftrabit. parallclorum autem vnufquifqué integ:um 
quoque, quem oftendit, parallelum reprafentabic , at 
vnuíquifqué meridianus , duasmetidianorum medieta. 
tes,quae ab eodem folftitii puncto , putà Cancri , aequa 
liter diftant , oftendet. 

Quamquim autem , vt plurimüm hi defcripti circuli 
meridiani , paralleliqué nuncupentur ; pro uario tamen 


| in operationibus víu non folüm varia quoque lortjiuntur 
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nomina, verümetiam idem circuli in planifphzrio de- 
Ícripti diuer(a oftendeat nobis planifphzria in diuerfis 
planis apparentia : 

Primüm enim qui per polos F G tranfeunt;aliquá 
do circuli vocantur horarii . iiqué circuli vnà cum nhi 
FG horasquidem terminabuntqui lineam B D; zqui 
noctialem (fcilicet ; per quindecim gradus fibi 1nuicem 
diftantes ( initium à à centro, fiue quod idem eft , à pun- 
cis BD fummendo ) diuidunt : intermedii veró cir- 
culi quamlibet horam in tot partes diftribuent quot funt 
inter horam,& horam. 

Praeterea eorumdem adhuc meridianorum quemli. 


b«t( cdm per polos pertranfcant ) pro horizonte recto 


accipere fumma facilitate poterimus. hi enim circuli 
hoc modo accepti ad aícenfiones rectas Inueniendas ma 
ximo nobis erunt adiumento. 


Punctadeindé FG Zodiaci effe polos, ftatuere pof 


fumus , atqué tunc recta BD  eclypticam indicabitscir- 
culiqué per puncta. FG. tranfeuntes erunt circuli figno 
rum,quieclypticam B D intot pates difpefcent,quot 
funt ipfi circuli. paralleli veró , cüm fint eclvpuicz xqui- 
diftautes, ftellarum circuli laitudinum erunt. Vndc ap- 
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| 
| 
paret ; quim facile fit ftellas fixas in planifphzrio pone- 
re, ratione cantüm habita ad Zodiacums veluti Ptole: 
m eus in feptimo libro magna compofitionis docet. 
His autem ita conftitutis , confiderandum eft , vnde hu- | 
iufmodi plaaifphxerium ortum ducat: nam quamuis ocu | 
lus in eodemloco, in (ectione fcilicet equinoctialis, ac | 
coluri zquinoctiorum pofitus intelligi pofsits magis | 
tamen proprie in interfectione eclypicz, & circuli, qui | 
per polos Zodiaci , ac principium Arietis, fiue Librz per | 
tranfeat , fium eff: oculum intelligere oportet , rectaqué | 
| 
| 
| 


tuaclinea PF. G hunc ipfum circulum oftendet : aftrola. | 
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| minauerimus , vt fit punctum FP punctum verticis,nem- 


| rizontem fcilicet intot partes diuident , quot funt. ipfi 


ctó folftitiorum colurus exiftit.. Quód fi in eclypticz, 


ligatur, tunc recta FG | folftitiorum colurum oftendet : 
p lanifpzeriiqué planum circulus erit qui per Zodiaci po- 
los,necrion Arietis , Librecué principia tranfit. 


Piatereafi puncta FG. horizontis polos efle deter- 


pe Zenit, G autem oppofitum; erit linca. B D hori- 
zon. circuliqué per FG tranfeuntes verticales erunt. 
quos Arabes Azimuth appellant ; quilineam. B D, ho- 


circuli.parallcli deinde , cum [int horizonti zquidiftan- 
tes , alntudinum circuli erunt ; quos Arabes Almican- 


| tarath nominant 5 qui quidem aftrorum fupra horizon- 


tem eleuationes oftendent. oculufqué inhoc planifphz 
rio in horizontis , verticalifqué circuli fectione; qui per 
orientem, fiue occidentem pertranfear, collocandus eft. 
lineaqué FG ipfum oftendet verticalem. circuluífque 
|i BEDG, hoc eft aftrolabii planum, meridianus erit. fi 
veró iatelligatur oculus in horizontis , meridianiqué in-- 
terfectione fitusstuncrecta FG. meridianum oftendet. 


| planumque aftrolabii circulus proprie verticalis exiftet,: 


qui fcilicet. per verticis punctum , orlentem, occiden-: 

temqué pertranfit. que quidem omnia ex ante dictis ía-: 

| tisfunt manifefta. codé enim prorfus modo ottendétur. 

& exhac permutatione muldplex huius inftrumenti pro 
uenit vfus , atqué vtilitas . | 

Vt autem planifphirium hoc fuas perfecte abíoluat 


biiqué planum circuluserit , qui per Zodiaci polos , ac | 
per principia Cancri , Capricornique tranfit . qui profe. | 


ac folftitiorum coluri fectione oculus pofitus cífe intel. | 
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| operationes , opus eft regula , & curfore . veluti ab ipfo- 
met Gema Frifio declaratur. Diuiditur enim regula in 
tot partes fimiles, & aequales ; ficut planifpherii diame- 
ter, eo inquam modo, quo zquatorislinea B D diuiía 
eft; regulaqué ita clauo aptatur,vt quocunquà modo vol 
uatur , femper per centrum tranfeat. quaré, ft ponatur 
regula fupra lineam BD, diuifiones regulae, diuifionefa; 
linez B D ad vnguem congrueat . & vt regula circulum 
integrum ,nempé 1n 3 60. gradus diuifum oftendere pof 
fit, eius diuifiones duobus notantur ordinibus numero - 
rum. vt exipfomet Gemma Erifio fecun do , & duodc- 


cimo 
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cimo capite eiufdem libri elicitur . füumpto (cilicet initio 
Àcentro; ita vt àcentro vfqué ad extremum ambitum , 
putà dextrorfum, fint 9o. gradus; ex hoc autem ad ccu- 
trum redeundo 180. ruríus àcentro finiftrorfum víqué 
ad vltimam circumferentiam (int 270, & ex hac iterüm 
| ad centrum 360. & eft primó confiderandum, vt hori. 
zontes inueniamus, vt pofsimus nempe fphxram, feu 


rectam, feu obliquam quoquo pacto conftituere, gratia 


exempli adlatitudinem Romanz Vibis.primüm acci- 
piatur planifphzerium , vt prius declaratum fuit. vt fcili- 
cet B O fit zquinoctialis, F polus arcticus , G. antar 
cticus, & reliqua huiufmodi ; deindé collocetur regula à 

uncto F verfus D diftansfecundüm poli altitudinem, 
putàad gradus quadraginta duos ; oftendet regula in 
hoc fitu pofita Vibis horizontem. Intelligendum eft 
enim fitum effe oculum , non folüm in interíectione co- 
| luri equinoctiorum,& zquinoctialis, vt dictum fuit, ve- 
rümetiam in horizontes vt in orieate, fiuc in occidente; 
circulufg; tuac B P D G, qui pro folttitiorum coluro fu- 
mitur, meridianum quoque oftendet. regula igitur,cüm 
percentrum pertranfeat, oculufqué in ipto fit horizonte 
pofitus, ia dicto fitu horizontem oftendet. Vndé col- 
ligitur, fi in occidente collocatus intelligatur oculus ; 
tunccirculus BFD'G meridianum oftendet : defcri- 
ptumque planifphrium, quod à meridiano terminacur, 
dimidiam oftendet fphzram , quz ad orientem exiflit . 
fimulqué manifeftum erit quomodo paralleli horizon- 
tem difpefcunt. ac propterca regula diuifiones,quz (unt 
àcentro víq; ad tropicum,ortus amplitudinem Solis in 
tropico cxilteatis oftendent . & hoc. modo ftellarum , 
atqué 


e 


i 
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arqué folisquemlibet parallelum perluftrantis ortus am- 
plitudinem metiemur. item ftellarum cognita declina | | 
tione , ftatim patefiet ; quz nam oriantur , & occidant 5 | 
& quz infra, fupraque horizontem permaneant femper. 
quod ex iifdemmet parallelis horizontem fecantibus. 
manifeftum erit. Praeterea oculo in eodem fitu pofito, 
firegula ponaturin. FG.  tuncerit horizoa rectus; eo- 
demqué modo ortus amplitudinem quamlibet in fphz- 
rarecta dimeriri licebit. (0:83 

Curíor eft huiufce regule dimidio zqualis , qui qui- 
dem codem modo;vt regule medietas, diuiditur;ac nu-: 
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pom 
E * 
m-—————————á A ((onmm RS (€ ——— : 
—— 


PRIM YS üry 


nsncnaca dac l€——— — 


meris notatur ; & ipft regulz femper ad rectos fe habet 
angulos :ita vt fi exiftente regula in. BD, curfor quo- 
qué in centro collocetur, curforis diuifiones cum diut- 


Á 


dà regula (vt diximus ) pro horizonte accipitur, eius 


fionibus alterius femidiametri conuenient.Quaré quan- | 


diuifiones non folüm horizontis gradus effe intelligere | 


oportet , fed vbietiá verticales circuli horizonté diutdüt.- 


| 
| tuncqué curforis diuifiones, dàm in centro exiflit,alutu 
| dinum circulos oftendent.. Cxterüm firegula pro ecly- 
| 
| 


ptica accipiatur erunt eius diuifiones vbi circuli figno- 


rum eclypticam difpefcunt ; curforifqué tuncia. ceatro 
exiftentis diuifiones circulos latitudinum ftellarum de- 


monftrabunt . 
Eft autem notandum, quod regula cum curfore ali- 


rium dias haaum fupra planifphzrium collocatum, quod 
* V *. . . 
vndiqué circumuerti pofsit. 


3 


quando perinde fe hhbet , acfialterum effet planifphz-- 
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Huius autem regulz, curforifqué fabrica cadem pror : 
íus eft, atque ea, qua propter víum quoqué planiphzrii | 
Ioanne de Roias editi conficitur. nec id mirüm effe de 

| bet, cüm planifph eria hzc vniuerfalta , quó ad ipforum | 
| operationes,non multüm interfe difsideant. neq; enim | 


! horum rlaaifphzriorum regule cum fuis curforibus - 
P [ S : 


| differat iaterfe , nift ia. diuilionibus : quia vnaquéque 
(uum comitatur planifphzrium. Quapropter-regiula y 
curíorifaue ftructura, vel ab ipfomet loanne librofexto 
capite decimo elicietur; vel ex nobiímet 1pfts alio quoqj 
modo,vt nobts magis placuerit , confici poterit : dum- 
modo curfor cum ipía regula ( quocunqj modo.mouean 
tur ) rectos femper efficiat angulosi. D Decet 
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Po(fumus preterea in domorum 1nuentione lineam : 


FG loco horizontis accipere, circulumqué. BF D G 
promeridiano;&linea B D. pro uerticali; ac deícripti 
meridiani domorum circuli erunt ; meridianufqué BF 
D G. decima erit domus; vndecima veró ille meridia- 
nus erit, quilineam B D fecar, vbitriginta funt gradus 
fignati, fumpto initioà puncto B. duodecima vbi fexa- 


ginta : 


Pg 


| 
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ginta.lineaqué FG prima domus exiftet, cüm fit hori | 
zon. fimiliter meridianus trigefimum linez BD fecans 
| gradum initium íummendoà D, erit tertia domus ; 

qui veró (exagefimum fecabit ; domus erit fecunda. | 

| huiufmodiqué planifpharii planum erit meridianus , 
oculuíqué erit vel in oriente, feu in occidente pofitus . 
videlicet in fectione horizontis; verticalifqué circuli . |. 
Hzc autem diui(io domorü cft (ecundüm Campanum ; | 
| &alios. quód (i fecundàüm Regiomontanü a&quinoctia | 
| lem nimirüm In partes gquales diuidendo domos inuce- 
| nire voluerimus, oculo pofito in codem fitu , eademque : 
| codem modo intelligantur. primüm fi FG intelligatur | | 
| horizon fpherz recta, erit bD aequinoctialis, Íimula; | 
| circulus verticalis , ac proptereaeodem prorfus modo 
domusinuenientur. fiveróo FG fit obliquus horizon, 
primüm quidem cardines iidem erunt fed vt reliquain | 
ueniantur domicilia; ( iifdem quoqué manentibus J ia- 

| 

| | 


telligatur regula in planifphzerio pofita, que ipuncto B | 
( quod verticis punctum oftendit) in ea ponatur diftan- | 
tia, quanta eftloci latitudo. tunc etenim ipfaregula;exi | 
flente FG horizonte ; eritin fitu :quinoctialis . qua- | 
propter fi in ipfa centrum verfus à meridiano triginta | 
fümantur gradus, erit meridianus per hunc gradum tran | 
fiens domus vndecima. per fexaginta vetó duodécima: | 
haud quoque fecus tertia , fecundaqué domus inuenien- 
tür.fecundüm Firmrcum veró domorum diuifio facilli- 
ma quidem eft : reducitur enim ad ea , qux prius dicta: 
fünt.nimirüm clim puncta F G, Zodiaci poli iatelligun: 
tur. tuncenim meridiani, qui eclypticam. BD in tri- 
gintagradusàpunctis B D. diftantes difpefcunt, erunt | 


mr sento ti) 
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| f: : Hr G vnde- 


vndecima , & tertia domus, qui veró in fcxaginta duode 
cima,& fecunda . quód fi ,vt antea quoqué dictum fuit, 
intelligantur F G. mundi poli,lineaqué B D zquino 
ctialis, codem modo facillima erit intentio penes meri- |. 
dianos illos , qui fzcundüm aliquorum opinionem do- 
mos oftendunt ; quippe qui fecundüm circulos per 
polos tranfeuntes , equinoctialemqué diuidentes , do- 
mos diftribuunt . 
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Quoniam vniuerfa huius planifphzrii defcriptio, ac 
delineatio, rectis duntaxat lineis , ac circumferentiis ab- 
foluitur; harum autem defcriptio , nonleui adeo, atqué 
illarum, negotio conficitur 5 praefertim earum , que 
propinqua admodüm fünt. ipfis diametris ; cüm à rc- 
ctitudine paululüm deflectant ; opereprztium effe du- 


ximus , hanc quoqué difficultatem tollere, vt om-. 


nia quàm facillima reddantur. eft enim hzc difü- 
cultas fatis confpicua in planifphzriis mediocris rna- 
gnitudinis , vcluti diametripedalis; 8c adhuc longe 
malor apparet in maioribus; etenim quó maior 
erit diameter , có difficilius defcribentur circumfe- 
rentim ; adeó enim diftant ipforum circulorum cen- 
tra, vt vix longa diftantia inueniri queant. quod 
certé maximam in ipfis circulis defícribendis difhi- 
cultatem affert . Quapropter plurimàüm ad prz- 
fens negotium conferre iudicauimus , íi circulo- 
rum per tria data puncta non in directum iacen 


tia circumferentias, quamuis maximas , inftru-.- 


mento aliquo commodé poffe defcribi oftende. 
rimus . 
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Exponantur itaquó due regule folidze rectangulze 
AB BC, quziauicem fint iafertz , ita Vt circa cen- 1 
| trum B. conuerti pofsint. facta nimirüm patte ED F 
rotunda, vt fieri folet. caius quidem partis crafsitudo 
DG nihil amplius eífe dcbet ; quim dimidium altitu 
dinis regulz, hoceftquim fit dimidium ipfius H k. inl 
| centroautem B. graphium, fiue ftylus collocandus eft, | 
| vt BI; quiquidem in I fit peracutus ciufqué altitu | 
do à centro B, nempé BI fit altitudint regule, hoc | 
Left Hk. equalis. deinde latus regule. CK, quàm pro | 
| ximé fieri poteft, vfq; I fub DG pertingere debet, | 
vt CN. quod idem faciendum eft in. A M . & eft (um 
mopere animaduertendum, vt ftyli vertex I, & C N, 
| quocunque modo circumuertantur regulz, in directum 
| femper exiftant . fimiliter I MA femper inrecta fint 
linea. [n extremitatibus autem regularum ipfis. À C 
oppofitis ponantur QR, quz ad fimilitudinem dimidii | 
| cylindri , at aliquantu'üm oblongi, (int conftructa ; quz | 
| fint per medium fecta. vt per vtranqué fecturam ingredi | 
| pofsitregula S'T 5 quxiuxta alterum ipfius exiremum | 
| debet effe perforata; vt circa axiculumin. Q. pofirum 
| liberé conuolui pofsit.in R. autem ponenda eft cochlea | 
| fuahabens manubriola ; vt cüm voluerimus, poísimus 
regulam ST itaconfiftere, vt ampliüs per fecturam vl- 
| tr, citraquà moueri non pofsit. quod fit, vt quandó 
AIC aagulum datum comprzhendent; tuac poísimus 


cochlea regulas ita immobiles reddere; vt circa centrum 
B conuerti minimé poísint. 
His ita conftructis, ex ipfa operatione , quod propo- 
fuimus , manifeftum eric . fint eoim tria data puncta non 
: in 
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in directum iacentia. VI X. oporteatqué circumferen 
tiam pertriapuncta : V IX. tranfeuntem defcribere.pri- 
müm quidem ponatur ftyli vertex in. I. regulequé ita 
moueantur, donec NC ad punctum X. perueniat 
A.M -veró punctum. V: pettingat.-cochlea. deindé in 
R. pofitafirmentur regule . poftea totum fimul mouea 
turiaftrumentum, ita tamen; Vt latus A&:M. femper per 
punctum V pertranfeat; latus veró. NC. per punctum 
X : maaifeftum eftex 2 1. tertii: Euclidis flyli verticem 
I circumfcrentiam defcribere. fi enimiintelligatur cir- 
cumferentia V I X defcripta, vbicunqué ponatur inftru 
mentum; dummodó eo ,qui dictus eft,modo moueatur; 
coftat ftyli verticem 1. femper 1n circumferentia V I X 
reperiri, cim fit angulus: V LX fibiipfi femper equalis . 
 & zquales anguli ab iifdem punctis ad. eafdem partes 
| conftituti incodem circuli fegmento femper exiftant. 

-" Quà ad operationem autem duo oportct prifmata ad 
fimilitudinem cuneifacta conftruere; putà Y Z. que 
quidem Y Z in punctis V X collocare opus efi; vt re- 
gularumlatera A M CN, düm mouentur,femper late- 
| raprifmatum contingant. & hoc modo dictaregularum 
latera (emper fuper puncta V X moucbuntur. Aduerten 
dum tamen eft altitudinem prifmatum minorem efle de 
berequàm fit dimidium ipfius Hk; vtfiyli vertex I 
víq;ad Y Z in,V X pofitapertngere pofsit. hacqué 
| proríus ratione omnium circulorum portiones quantaf- 
cung; maximas defcribere poterimus . nam AIC non | 
folim fub quocunq; dato angulo obtufo collocare pofíu 
mus , verüm etiam in directum , vtnimirim AIC in 
recta fit linea, aptare poterimus. & ob id regula S T Ip- 
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fis CI EA fimul fumptis in longitudine equalis effe | 
. debet. Pratercaregule in partibus FL: OP cia de: 
! bent effe iucife , atq; accomodatz; vt quandó FL vnà 
| cum OP iungetur angulus AIC fitrectus,vel faltem 
ferme rectus.tunc enim huiufmodiiinftruméto amplius 
| non eft opus. nam quandó anguli funt , vel acuti, vel re- 
| cti , Vel propemodüm recti , circaipfos circumferentias 
| circino defcribere facillimum cft . " 
Huius autem inftrumenti materia; fiex ferro; vre,vel 
faltem ligno folido exiftat 5 ipfum quog; inftrumentum 
longe przttantius forejnemo 1gnorat. uerüm prifmata ex 
gre, uel ferro conftruere eiit ualdé utile ,.ut eorum la- 
| tera codem femper modo permaneant. ftylusueró ex 
ferro , fiuzex chalybe temperato conftruetur ; ut eius uer 
ji texabígs ulla Iefione ad. circumferentias defcribendas - 
j firaccomodatus . precipuéfieas fupra planifphzrium 
&neum ( ut fepé: accidit ) defcribere opus fuerit. & | 
quamuis dixerimus, longitudinem ftyli à centro. re- 
| gulz ipfi altitudini regule &qualem effe oportere;re ue- 
ra tamen, fi hanc alutudinem aliquamtulüm ( uix ta- 
men ) excedet , erit certe pracftantius ; quo , fi placuerit, 
düm circuli circumferentia: defcribitur , ftylum fupra 
planifpharium przmere pofsimus. tre 
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CEUECPLTERIVS planifpherii vniuer- | 
S4 3 fais àloanne de Roias editi origt- 
nem, demonftrationemas | afferre 
volentes , illud in primis vifum eft , 
quz de huius ortu dicta fuere , pau- 
cis perftringantur . quamquim ali. | 
€ qui nó folüm propriam fententiam 
abíqué demonfrationibus confirmatam | enunciaue- 
rüat, fed. quicquid pro huius planifphzrn origine 
aperienda protulerunt,meo quidem iudicio, nedüm di- 
minuté , ac concisé fatis,fed & perperàm prolatum fuit. 
nam ipfemet Ioaunes de Roias docere volens, vndc 
| fuum hoc planiffherium ortum ducat, primo libro fui 
planifphzrii cap. x I. fic Inquit. 
,, Vniuerfà igitur ratio nobis hocloci j perfpectiua tra- 
,hatur. &quzíequuntur. | 


H Gemma 
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GemmaFrifius veró inftrumenti huius originem inti | 
 miüscxplicare contendens, inlibro de aftrolabo catho- 
lico capite primo dicit... . | iw Uow 
;, Huiusautem deformatio vnde originem fumat , dif- 
», licilé eft explicare. mihi veró videtur ab intuitu per 

, fpheram in planum produci , quemadmodum relique 
»» lam dicte (pierz planz . fed intellectu potiüs id con- 
» Clpitur, quim manu perficitur. fiquis Jgituf cogitet 
,» fpheram cum fuis circulis meridianis,& parallelis,cui 
,, omnium maximos habent vfus proponi vifüi;5 ocu- 
| »» lus veró in infinitum ('fifieri poteft) abfiftat;radiofq; 
,» per hemifphzrium in planum fübiectum fundar; ita 
,, Vt puncta zquinoctialia ia rectum oculo opponatur. 
Ex quibus apparet, quàm dimiauté in eius ortu exrli- 
cando verba fecerint. Ioannes enim de Roias , vbi col- 
locandus fit oculusjomninó pratermifit. Gemma Frifius 
veró eum infinito (' fifieri poteft ) interuallo diftare de- 
teriniaat. quod vtique idem eft , ac fi nullibi collocaret. 
nam quo pacto fieri poteft, aliquid ex perfpectiua ortum 
ducere, oculum vero infinita diftantia abíiftere ? hoc ni- 
mirüm ipfi perfpectiux repugnat. verüm in prafentia 
ipforum verba, ad quz multa dici poffent, perpendere - 
non eft opus . fat eft; illos in eadem effe fententia, planif 
pherium nempé hoc ex perípectiua ortum ducere. & 
hoc immaginatione potiüs,quam quód fenfibili, & ocu- 
lata demoníftratione contingere. cüm nihil peaitüs de- 
monftrationis ope affirment. his forfan probabilibus 
adducti perfüafionibus . primüm quidem (^ vt ex ipfo- 
rum verbis etiam colligitur ) cüm norint alia planifphee 


ria, praefertim aftrolabium à nobis iam antea declara- 
tum, 


—— 
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tum,necnon Ptolzmei planifphzrium à Ioanne Stof leri 
no editum peculiarem originem à perfpectiua ducere ; 
hoc ipfum autem quinetiam planifpherium eft ; ergo 
confequenter ex perfpectiua hoc quoq; oriri ipfis vifum 
eft. Preterea cüm circa planifphria philofophati ef- 
íent , impofsibile forfitan ipfis vifum eft,czleftem fpha 


ram in planodefcribi vllo modo poffe ;nifi propriam é 


perípectiua fümat originem . ita vt ex his vniuerfaliter 
enünciandum fore exiftimarint , omnia planifphxria 
ex perípectiua oriri . quod tamen eft mauifefte falfum. 
nam firem ipfam (' vt par eft ) diligenter confiderare vo 
luerimus; planifphrium hoc cum analemmatenon pa- 
riim conuenire reperiemus . & qui parüm in analemma- 
mate Ptolemzi verfati funt; facile, nulloqué negotio 
id ipfum intelligent. quid funt ( quaefo ) rectae lineae , 
quae in hoc planifphaerio aequinoctialem,tropicos, reli- 
quofq; Solis parallelos oftendunt ? nil aliud profectó ; 
quim aequinoctialis , & meridiani, (iuc folftitiorum co- 
luri ; tropicorum, & meridiani , ac reliquorum Solis pa- 
rallelorum,& meridiani communes fectiones.hoc enim 
ex ipfius conftructione, nec non operatione, & ex Ana- 
lemmate perfpicium eft. vt infra quoque patebit . fed vt 
vniuerfaliter eius perfectam habeamus cognitionem; 
ea omnia, quae in hoc aftrolabio continentur , nihil 
aliud effe demonftrabimus, quàm perpendiculares, quac 
à (phaeraecirculis ad planum coiurt folftitiorum ducun 
tur. itavt planifpherii planum fit. folftitiorum colu- 
rus in quo non folüm ea, quae ex altera dimidiae 
Íphaerae parte ad dictum colurum per pendiculariter 
caduat; Verlim etiam , quae à tota fphaera ad ipfum 
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planum ex vtraqué parte ad angulos ducuntur rectos, 
oftenduntur:perinde acfi totius fp here circuli,ac praffer- 
tim Solis paralleli, & meridiani in dictüri planum folfti. | 
tiorum coluri perpendiculariter caderent . & indé ortum. 
ducunt hoc modo .. ! 


Sit folftitiorum colurus A B C D.huius autem,mun- 
diqué itidem fitidem centrum E. poli B D. ductaqué 
ex b in. D mundi axis. ft AFCG 2quinoctialis. | 
HkLM Canci, NOPQ Capricorni tropicus. & | 

NFELG eclyptica. fititaqué rectalinea AC aquino- | 
| : 
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ctialis 


| tu, cadent omnesin NL. quod idé cueniet aliis Solis 
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ctialis, &coluri folftitiorum communis fectio. rectzeq; 


HL NP fintcoluri folftitiorum,& tropicorum fectio 
nes communes. recta veró NL. eclypticasfolftitiorum 
qué coluri fit communis fectio.. Quoniam enim aqui 
noctialis , &tropici ad rectos. fünt angulos folftitiorum 
coluro A BCD. fiigituria circumferentiis quzuis fu- 
mantur puncta kM, FG, OQ; à quibus ad planum 
ABCD perpendiculares ducantur ; hz omnes in fuas 
commmunes cadent fectiones; hoc eftin H L ,.A C, IN p. 
& hocaccidet omnibas puactis horum circulorum. fimi 
liter quoniam eclypuca NEL G adidem planum A B 
C D ad rectos eft angulos, fi ab omnibus puncus in NF 
LG fumptis ad plaaà ABC D perpendiculares ducan 


parallelis . vt f RS fitcómunis fectio folftitiorum co- 


! lari; ac principii Tauri; eodem modo fi ab eius circum- 
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fzreatia ad plaaum A BC D perpendiculares ducan- 
tur; omaes inlineam R$ caderent. & ita non folüm 
circulis arcticis, & antarcticis , Verüm etiam reliquis om 
nibus parallelis ; qui rater HB, & ND exiftunt, hoc 


ocn t M nroÀ m 


ri m t a n am 


"d E eA UE - i uei 


idem accidet. vndé fi circulos omnes parallelos 1n pla- 
num ABCOD perpendiculariter cadere intelligatur 5: 


omnes in ipforum, folftitiorumqué coluri communes | 


fectionescadere manifeftum eft. & in planifphxrio AB 
CD AC zquinocualem oftendet, HL, NP tro. 


picos ;;:N L :eclvpticam 5 D D mundiaxem: RS veró | 


principii Tauri parallelum ofteudet. Pratereá nez quo 
qué, qux meridianos, putà BKDQ, BODM, nec 
non xquiaoctiorü colurum (qui quidem fit BFDG ) 


oftendunt ; ficuti in plano ABCD perpendicula- | 
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riter cadunt, in planifphzrio inueniuntur. quamuis zqui 
noctiorum colurus , cüm fitcirculo ABC D folftitio- 
rum coluro erectus , in ipforum communem fectionem 
BD cadet. fed de meridianis poftea. Nunc itaque de 
clarare operzpretium eft ; ipfos, düm rectas lineas,quae 
parallelos in planifphzrio oftendunt , inuenire nituntur, 
fccundüm ipforum conftructionem nihil aliud quzrere; 
, hifi Solis parallelorum, folftitiorumqué coluri fectiones 
communes . prius tamen quomodo alia quoqué ratio- 
ne hz parallelorum diametri pofsint inueniri , hoc pro- 
blemate oftendamus . 
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| 


Data Solis maxima declinatione com 
munem folftitiorum coluri , & cuiufcun- 
que dati Solis paralleli fe&tionem inue- | 
nire. 


Cüm autem demonftratiua methodo incedere à no- 
bisinftitutum (it; vt vndé huius problematis operatio 
oriatur; ipfiufqué operationis demonftratio ftatim in- 
telligatur; hoc pramittere oportet. 


Sit co- 
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- Sitcolutus folftitiorum A BC D. poli mundi B D. 
fit AECF zquinoctialis. rectaqué. AC, tim ipfius, 
tüim alterius AB CD communis fectio. fiteclyptica 
EGEH,cuius, & folítitiorü coluri fir H G. comunis 
fectio.erit nimird arcus C G Solis maxima declinatio 
data.Sint puncta E F. Arictis,ac Librz principia. erunt 
vti; FG FH eclypticz circuli quartz. fümatur in ecly- 
ptica quoduis punctum. k. oporteatqué dati paralleli 
per K tranfeuntis in plano folítitiorum colui A BCD 
diamctrum inuenire. Ducaturipuacto k ad planum 


mm 


ES 


"— 


ABCD 


ÁJPEINUSN NEUSTEN IUSIUNT euer E eae E E DD DD ERE I DE DAD e D LEE IEEE ERRORES E Soc MUS ed 


€4 .SLCOLEEBTEOR "a 


38.9e-  ABCD perpendicularis k M; quein HG cadet. 

did: quippé càm eclyptica EGEH fit folftitionim coluro 

erecta; puactumqué k in eclyptica exiftat. àpuncto 

autem M ipfi AC equidiftans ducatur SM N. rur- 

j fus ab aliquo zquiaoctialis puacto L ad planum AB 
C D perpendicularis ducatur LO; qux ob eandem cau | 

| | famin AC cadet. Quoniam enim lines k M LO 

6. viii ad ABCD fuat perpendiculares , erit k M zquidi- 

i d | ftans LO. quonianautem AC LO funtipfig: SN 

IPS | kM zquidiftantes; erit planum per SN Mk tran. 

| Cel. "OMA DT UTE 
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fiens zequinoctialis plano A E CF xquidiftans.planum 
autem per SN KM ductum faciat vtiqué in fphara 
circulus kSN. ergo kSN, cümfit zquinoctiali equi 
diftans, paralleluserit, quiper K tranfit. Cüm itaque 
folftitiorumcolurus ABCD zquinotialea AECF 
ad rectos fecet angulos,circulum quoqué. K SN. adan- 
gulos rectos fecabit . ergo ( vt in primo libro demóoftra- 
tumeft )linea SMN diametereft paralleli K S N. in 
plano igitur. folftitiorum colui ABC D linea SN 
|! diameter eft paralleli per K. tranfeuntis. 


Hoc demonftrato operatio fiet in hunc modum.  . 
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Exponaturcirculus AF CH, cuius centrum E. du- 
caturdiameter AEC; &incircumferentia circuli fu- 
matur maximaSolis declinatio C G. ducatur; GEH. 
erit vtiqué AH exaltera parte Solis quoqué declinatio | 


I maxi- 


mr 
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maxima. deinde fümaturpunctum F; itavc HF FG 
fint circumferentiz circuli quarte. Primüm itaque in«- 
telligatur circulum "AFGH effe lineam eclypticam;. 
& punctum P. Arietis principium; & punctum G Can 
c5 H veró Capricorni principium . Sumatur igitur - 
| in circumferentia quoduis punctum K. quód fi fuerit 
[Fk tertia pars ipfius FG, erit nimirüm. k.— Tauri 
principium. ftitaque parallehi principii Tauri in folftitio | 
| rum coluro inuenire voluerimus; ducatur àpuncto k ad | 
GH perpendicularis k M. Deindà inuento puncto 
M, intelligaturcircalus AFCH folftitiorum colurus, 
lideaqué. . AC aequinoctialis , ac folftitiorum coluri 
communis fectio. GH.veró dicti colur , & eclypticee | 
itidem fectio communis. à punctoqué M. ipli AC 


equidiftans ducatur S:M Ns erit S N folftitiorum co- 
d : ^ E: €—€—— 
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luri, paralleliquà per principium Taur tranfeuatis com- 
. munis fectio . quod inuenire oportebat. Hacque ratio- 

neomnes folftitiorum coluri, & vniuícuiufque Solis pa- 

ralleli fzctiones cómunesin planifphrio inueniemus. 
Ductifqué GO HP ipfi AC zquidiftantibus ; erit 

G O paralleli Cancri diameter  H P veró Capricorni. 
Quz quidem in planifphzrio tropicos oftendent . 


. 


Ioannes àutem deRoias , & alii (vt diximus ) vt pa- 
rallelos in planifphzxrio inueniant, aliter. conftruunt. 
lidem namqué pofitis ducunt lineam. GP. intertropi- 
| 0$, quim zquinoctialis. A C bifariam in T, & ad re- | ex3.teriii 

ctos angulos fecat; & centro. T. circulum de(cribunt | 
GP L. vndé circumferentir LG LP erunt circuli 
quartz. accipiuntqué circulum GPL proeclyptica,& 
 puactum. L pro principio Arietis; vel Librz . fiitaque 


— 
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fumatur. L Q tertia pars quartae L G5 erit punctum | 
Q principium. Tauri, à quo ducunt SQN ipfi AC | 
acquidiftans; afferuntqué SN in planifphaerio princi- | 
pii Tauli parallelum oftendere.nos autem ipfam quidé | 
SN fecundüm hanc conftructionem inueutam ipfius | 
principii Tauri paralleli diametrum quoq; exiftere ; hoc | 
modo dsmonltrabimus. 


Iifdem pofitis,fit Fk, vt fupra, tertia pars ipfius 
FkG: & LQ fuller tertia ipfius L Q G. ducatur 
k M. ad .GH perpendicularis .& à puncto Q ipfi AC 
aequidiftans ducatur SQN.. primüm. demonftrare | 
oportet,lineam SQN per punctum M tranfire. fecet 
T.G lineam SQN in V; erit vti; T VQ angulus 


| rectus. atqué punctum V. eritinlinea SN. ipti. AC. 


2qui- 
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kE QT,erntangulus KEM angulo QT V aequa 


lis. quoniam autem angulus E M k rectus recto T V Q 


eft aequalis; eritreliquus E k M reliquo T Q V aequa 
lis.ergo vt ME ad Ek, hoceft ad EG, ita VT 
ad TQ, hoceftad TG. &conuertendo vt. GE 


ctum V tranfiens per conftructionem eft quoque ipfi 


AC zquidiftans. recta igitur eft liaca SM QVN. 
vndéconítatliaeam SQN  perpunctum M tranfire. 
Quoniam itaque linea S QN per punctum M tranfit ; 


quz verà per M pertranfit ipft AC equiftans ex fu- 


pra demonftratis diameter eft paralleli principii Tauri: 


eritlinea Apuacto Q ducta ipfi A C. zquidiftans pa- 
ralleli principii. auci in folftitiorüm coluro diameter. 
ergo fecundüm ipforum operationem , dim parallelos 
in planifphzrio quiruat , ipforum parallelorum diame- 
tros iaucaiunt. quod quidem demonftrare propofitum 
fucrat. ) | 


Vtautem operationis huius origo, demonftratioqué 
claciüs cognofcatur; cur fcilicet circulum. L P G Q pro 
eclyptica accipere pofsimus; hoc modo oftendetur. ^ 


ad EM, ita GT ad TV. diuidendoqué vt GM | 
ad ME, ita GV. ad V T. quaié linea ducta M V | 2 exi. 
eftipfi AC zquidiftans. linea veró SN per idem pun | 


asquidiftante. Quoniam enim circumferentiae FG | 
LG (uat fimiles ; càm fint circuli quartae : & ex fup- | 
pofitione circumferentiae Fk. LQ funt quoque fimi. | 
less erunt reliquae Gk. GQ fimiles. iungantur itaqué | 


€x 19. 
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Sit, vtprius, ABCD folftitiorum colurus; cuius, 

& mundiquoquécentrum E. fit AFC gquinoctia--: 

lis; cuius diameter A EC.fitquà FHG eclyptica.atq 5:| 
! punctum F fit Arietis principium. G .veró Canci.:| 
&fit HG eclyptice diameter. linee autem. GO H P. | 
fint tropicorü diametri. erunt vtiq; circumferentiz C G. 
CP interfefe equales; cüm fint maximz Solis declina. 

| tiones. fiigituriungatur GP, quelineam: A C. fecet | 
dn T; erit linea. GP ipfi A C perpeadicularis: & 

|, GT ipfi T P zqualis.at quoniam GP in plano eft cir- 

culi ABCD, quód equinoctiali AF C. efterectum; 

& eft AC zquinocualis AFC, folftitiorumque 
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coluri 
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| colui ABC D communis fectio 5 erit linea GP | ex38 »s 
.plano aequinoctialis A FC perpendicularis. ducatur | ^^- 
dtaquéperliaeam GP. planum ad planumcirculi. A B | 
CD erectum, quod quidem ip fphzrz fuperficie circu. | T- Prim 
lumefüiciat L GP; qui zquinoctialem fecet in. L 5 erit posi 

| circulus L GP. ipfi AF C, zquinoctiali (cilicet. ere- | 13-vudz- 
ctus:liaeaqué GP. ( ex demonftraus ia. fuperiori li- | *""* 
bro) circuli L GP. diameter exiftet.. atqué punctum 

T ipfius centrum.fiquidem maximus circulus A BC D | 
' circulum. L GP. ad rectos angulos difpefcit. Càm au- 
 temlinea GP fit plaao. AFC perpendicularis ; erit 
dpfamet quoqué ductelinez L T. in zquinoctiali exi- 

| ftea:i perpendicularis. ac propterea circumferentia L G 
eft quarta circuli /. Accipiatur in eclyptica quoduis pun- 
| ctum K; per quod Solis parallelus ducatur. k S N, qui 
' circulum L GP. fecet in. Q.. eiufqué diameter SN dia | 
metros H G GP fecetin punctis M V . ducatur de- | 
indé àpuncto K ad ABC D perpendicularis Kk M; 
quzquidem ia M cadst. nam ob circulum. PG H in 
H G cadet; propter parallelum.vetó kSN: 1a. SN. 

| fimiliteràpuacto Q. ad ABCD perpendicularis du- 
catur, qu: proptercirculum L GP in. GP; ob paral- 

| lelumveró 1a. SN. cadet. ducta igitur: Q V. eric ipft 
ABCD perpendicularis. vndé patet angulum QV'T 

| rectum effe. itidemqué. k ME rectum:cüm fiatnimi- 
rümliaee EM T V ia circulo ABC D. deniqué 
connectantur Ek. T Q; erit Ek: zqualis EG j. & 
TQ. equalis T G; cYm fint ex ceatro ad circumfe- 
rentiam. Qioniamigitur SN 'diameterparalleli equi |——— 

| diftans eft A C. diametro zquinoctialiss erit; GM ad. 2: fevi 


ME, 


| $39. vhdes. | 
| Cii. 


1j EN: 


499 MES vt GY ad VT. & componendo G E, hoc 
— |eft kE ad EM, vt .GT, hoceft QT ad T V. in 
triangulisitaquó EkM, T QV, lateraquidem. k E 
EM. lateribus QT T V. funt proportionalia; &an- 
, gulus k ME zqualis eft. Q V T5. (unt nempé recti; 
| erit triangulum E k M triangulo TQ V zquiangulü . 
ergo angulus kEG angulo QTG «qualis exiftit. 
quaré circumferentia Gk. fimilis eft circumferentiz | 
G Q.' atqué circumferentia. GF" fimilis eft circumfe- | 
| 


T. Jexti. 


rentis G L.fuatetenim circulortü quartz. ergo circum | 
ferentia FG ad circümferentiam LG. e(t, vc circum 
16.quini | ferentia G k. ad circumferentiam GQ. & permutan- 


do vt 
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| do vt FG ad Gk, ita LG ad GQ. diuidendoo; 
Fk ad kG itaeft, vc LQ ad QG. Conftatigitur 
punctum L ipíi F, Arietisnimirüm principio refpon 
dere. ac punctum G circuli L GP Cancri principio. 
punctumqué Q ipfi k. Quod fi circumferentia FK 
tertia parsfuerit circumferentig. FG, itavt k fit Tauri 
principium; fimiliter L Q. tertiaerit pars ipfius LG. 
S ideó punctum Q. pro principio Tauri deferuiet.Hac 
qué prorfus ratione omnia alia circuli LG P puncta ip- 

| fiseclypticz punctis refpondere oftendetur. Vndé ma- 
nifcfté apparet, nos recté circuum L GP eclyptice 
loco accipere poffe. quod demonftrare oportebar. 


COROLLARIVM. 


Ex hoc manifeftum eft , quamuis non deícribatur 
eclyptica FGH; fifiat LQ tertia parsipfius LG 
& 1 puncto Q adlineam GP perpendicularis ducatur 
QV; à piacroqué. V ipfi AC. zquidiftans ducatur 

| NV S;lineam NS iafolftitiorum coluro A BCD pa 
 rallcli principii Tauri diametrum exiftere. ——— 


17.quinti 
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Itaqué 


Itaque ft fecundüm ipforum operationem conftrua- 
turfigura, vt in fuperiori diximus demonftrat ione , pa- 
tet,nos circulum. L GP eclypticz vice fummere poffe. 
factaqué primüm L G quartacirculi, erit punctum. L 
Arietis principiums G veró Cancri. quódfi LQ ter 
tiafiat parsipfius L Gs erit punctum Q. Taur princi- 
cipium. cuius quidem, fi in circulo AF CH paralleli 
diametrum inuenire voluerimus 5 ducatur à puncto Q 
ad GP perpendicularis QV; &àpuncto V ipfi A C 
zquidiftans ducatur S VN; erit SVNN paralleli prin- 
cipii Tauri diameter. nihil enim intereft , fi circulus 
LGP in plano AFCH exiftat, vel fit ipfi erectus ; 
cium (it femper circa eandem diametrum GP. immó 
exiftentein plano AF CH maximam nobis affert com 
moditatem, quia fecundüm dictam conftructionem 


n o —À 


Iinez 


E 
na. 


———————— POPE 
————— 


: — MÀ à 
I 


2 á 
ama aps c ern t X C rtt 


—— 


linee. QV, & NV S. cüm fint in eo dem plano ; | 


ac vtrequé ipfi. G T. perpeadiculares , necetfarió. in 
vnam, &eandem coincident lineam . ac propterea ad- 


inueniendam paralleli principii Tauri diametrum , fu£- 
ficità puncto Q rectam ducerelineam ipfi AC. &qui- 
 diftantem, vt NQS: & hec diametrum. qusfitam 

. oftendet. | 


Duobus igitur modis parallelorum diametros inue- 


neationis operationem J certiorqué fortaffe, veluti à no 


 bisfupra dictum eft, eueniet operatio. nam propter cir- 
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, nire poffumus. & quamuis fecundàüm ipforum conftru- | 
, ctlonem breuior fit operatio; melior tamen ( quo ad li- 


culi GPL curuitatem, quz iuxta puncta GP exiltit, 


operatio fecundüm ipfos facta non ita diftincte proue- 
nire poteft, vtea, quz à circuli circumferentia HF G ; 
quz nimirüm femper maior eft ipla GLP . graduíque 
diftincté magis in nonaginta partes diftribui poffunt. in 
quartis HF FG;quàmin LG LP. - 

Ex dictis conftat etiam , lineam H G, quz ex fupra 
demonftratis folftitiorum coluri , & eclyptice com- 
muais eft fectio ; in planifphzrio ipfam oftendere ecly- 
pticam . 

Preterea hos eofdem quoqué Solis parallelos per ta- 
bulas declinationis Solis inuenire nos docent. ficuti ha- 
betur apud Ioannem de Roias capite quartó vr.libri. 
Vt ft Tauri parallelum inuenire voluerimus ; ex tabula 
declinationis Solis inueniatut declinatio , quandó Sol in 
principio Tauci reperitur ; fiatquó CN huic declinatio 


nizqualiss ductaquó NS ipfi C A. zequidiftans ; línea - 
SN in planifphzrio Tauti parallelum oftendet . quod |- 


; K 2 quidem 


— AQ —— d s | Ep, ct 
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quidem nihil aliud eft, nifi paral llck principii l'auri dia- 

metrum inuenire. nam fi parallelus hic 1n folftisiorum 
coluro per puncta SN pertranfit, &quinoctialis, verà 
per AC; ent NS paralleli principii. L'auri diameter 5 
atque diuitias CN ipfius declinatio. quod qui- 
demfic demonftrabitur.. 


Sit rurfus. circulus ABC D: folftitiorum colurus . 
fintqué mundi poli B D... aquinoctialis veró fit .A E 
CRGO c SUBHIPENIU CURMRMUNTUTT MN AUTE 


(—€———— 


CF. 


|. CF.lineaqué AC ipfius, & folítitiorum coluri fit com 
: munisfectio . fiteclyptica EGFH 5cuus, & ABC D 
fit HG fectiocommunis:erit vtiqué arcus CG So. 
lis maxima declinatio. Quoduis ia eclyptica fumatur 
punctum K.perpunctaqué BK D maximus defcriba | 
'turcirculus BKL D; qui equinoctialem fecet in. L. 
manifeftum eft , circumferentiam. KL. declinationem 
effe puncti. k . Ducatur itaqué ('vt fupra quoque factum 


€—€—^^^€^—»———————— 


SEE V N n vts, » 


— — 


eft) à puncto k ad ABCD perpendicularis K M; 


qux in HG, quzcommunis eftfectio Zodiaci,& A B 
.C D, cadet. deindà dpuncto M. ipfi AC zquidiftans 
ducatur SMN, & per kM SN planum ducatur , 


quod in fphxra circulum efficiat k SN; codem modo, 


ducta LO ad ABC D perpendiculari, demonftra. 
| bitur lineam SN paralleli k SN diametrum exiftere. 


Atquoniam B kL D, BNCD circuli funtin fphzra 


maximi perpolos. BD. tranfeuntes ; quifunt poli, & 


equinoctiais AECF, &parallei k SN; erit circum. 
ferentia NC ipfi 'k L, hoc eftdeclinationi puncti. k. 


gqualis.ergo circumferentia NG declinationem pün. 


cti k oftendet, quod erat quidem demonftrandum. 


pA €" 


Io. feeun ' 


| odi fpbari- | 


| coriTbeo | 
dofii. | 
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[ 
. In planifphzrio igitur, quod folftitiorum coluri vi- 
cem gerit (in eodem perfiftendo exemplo ) fi principii 
| Taurideclinatio fat CN , exiftente A C &quinoctia 
| lis diametro, &à puncto N. ipfi AC zquidiftans du- | 
] catur NS; erit NS eiufdem principii Tauri paralleli | 
diameter. quod idem eueniet in reliquis. Ceterüm de. | 
parallelis iam fatis, & à nobis , & ab illis dictum eft. ac | 
propterea quot fint in planifphzrio defcribendisnecnon |- 
vbifignorum characteres ponendi , oftendere non eft | | 
opus. né, quz ab aliis clar dicta fünt , inutiliter repe- | 
tantur. | 


Illud denique ánimaduertendum occurrit 5 quód ea, | 
quz hactenus plano folftitiorum coluri accidere demon | 
ftratafünt;omnia eodem modo meridiano quoqué con- | 

! ed 
MUERE NT ae SERA iEPl EY LC a mMMRENENE ITO. ^ onere. 
n" tingere — | 
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AERE RORIS Sall ow aca e oett 
tingere oftendetur . vt patet , fi (olftitiorum colurus in 
vno ,& codem plano cum meridiano collocatus intel. | 


ligatur . 


Iam ad merídianos, horariofqué circulos deuenia- 
mus; &,quid fintin aftrolabo,demoníftremus. nam eos 
nonnullicirculos nuacupant : alii lineas curuas anoma- 
las; quz nequé circuli fünt,neque certa defignatione con 
ftitutz; fed tantüm per puacta adfignata mauu diligen 
titraductz : vt Gemma Frifius . Alii reliaquuat eos in- 
nominatos; vt ipfemet Ioannes de Rotas . Nobis veró 
facilé erit oftendere, etiam fecundüm ipforum conftru- 
cttonem ( quamuis, quid faciant, ignorent ellipíes effc. 
| his tamen priüs demonftratis. 


Gi à femicirculis fimiles circumferen- 
tize circuli quarta minores ab extremita- 
tibus auferantur , à quibus ad diametros 
perpendiculares ducantur ; erunt femi- 
diametri in eadem proportione diuifz. 


o Lrdb4E" S | 


rid / 
[ E. 
D sboumti | 
A G K jo 


Sint femicirculi ABC D EF,quorum centra GH; 
diametri veró AC DEF. aüferanrur quidem ab extre- 
mitatibus C F circumferentie BC EF fimiles,que 
fint circuli quarta minores ; à punctifqué B E ad AC. 
DF perpendicularesducantur B k. EL. Dico ita effe 
Gk ad KC, vt HL ad LF. Connectantur GB 
HE. Qaoniamigitur circumferentia B C. fimilis eft 
circumferentiz EF 5 erit angulus BGC angulo EH F 
zqualis.& anguli ad k, & L fuat recti; ergo reliquus 

4. fexii | GB K reliquo HEIL eftaqualis .quaréira eft. B G, 

| |! hoceft CG ad Gk;vt EH, hoceft FH ad HI. 
& diuidendovt C k ad kG, ita F L ad LH.de- 

17:44nti | niqué conuertendovt Gk. ad k C, ita HL ad LF. 


CO. 4a | quod demonftrare oportebat. 
gite 


y sts 
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í 
D 
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d 
| 
| 
i 
Preterea hoc quoque theorema nouiffe o portet. 


Si á circumferentia circuli fuper ali- 
quod planum, quod per centrum tran- 
feat, inclinati, perpendiculares ad idem 
planum ducantur ; cadent omnes in li- 


os A PR 


" " Pe DEA BPCHTEDCS UI. A tra ense sms c ae i t 
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| neam, que ellipits appellatur: cuius qui. | 
! dem diameter maior terminatur circuli 

| diametro , que comunis fectio eft ipfius, | 
& dati plani; minor vero determinatur | 
jnteruallo. perpendicularium cadentiü 
ab extremitate alterius diametri, quz | 
priorem diametrum ad rectos angulos 

Hindi E TARDA MrnbNE d 


m — M M 


—— M 


| 


" 


- Huiüs veró theorematis demonftratio fufiüs adhuc 
3 Federico Commandino in libro de horologiorum de-. 
Ícriptione tradita eft. qui quidem liber vnà cum Pto- 
lemzi Analemmate editus eft . | 


. Siab qualibus circuli circumferentiis 
ex vtraque parte iuxta diametrum fum- | 
ptisadipfum diametrum perpendicula- 
res ducantur, in idem punctum cadent. : 


Q M pmi i E tt tn er Carts RN uia ttem 
(7^ 
me 
et 


ex ^1I.fer 
üi. 
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D ) 
d 


Sitcirculus ABCD ; cuius diameter B D,circum - 


I ferentie veró BA BC fümantur equales . à punctiíq; 
AC ad BD perpendiculares ducantur AE CF. Di - 
co puncta EF. vnum tantüm punctum exiftere. Con- - 


nectantur A B BC. Quoniam enim femicirculus B A D - 
femictrculo B C E eft equalis; & circumferentia B A 
circumferentie- B C zqualis ; erit circumferentia D. A 
aequalis.circumferentiae D C. angulus igitur. A BE 
angulo C BF eft aequalis. quia veró angulus. AEB 
rectusrecto CF B eft aequalis; & propter circumferen 
tiam A B circumferentie BC aequalem exiftentem 
eft recta linea AB rectae BC aequalis ; erit triangu- 


»6prim- lum ABE triangulo BC F aequale: & latus BE la- | 


teri: BF. aequale. quae cüm in eadem fint linéa: B D; | 
erunt puncta. EF. vnum tantüm punctum. quod demon 
ftrareoportebar. — (Coil Tall 

. Hisdemonftratis , oftendamus primüm lineas, quae 
in folftitiorum coluro meridianos ofteridunt ; veluti ii 
ipfum colurum mceridiani perpendiculariter cadunt , 


ellipfes effe. 


e j 


Ji a Sit 


|. Sitfolftitiorumcoluus A BCD. mundi, ipfiufqs 
centrum E. poli BD. fit AFCH zquinoctialis.. 


GP'kO parallelorum aliquis exiftat; cuius , & folfti- 
tiorum coluri (it Gk communis fectio. item AC 
equinoctialis , dictiq; coluri fit fectio communis.duca- 


tur BD mundi axis; que lineam GK fecct in. I- 


erit vtiqué punctum I. centrum circuii GP KO. fit 
deindé in fphzra meridianus aliquis BR DL; qui 


equinoctialem iecer in punctis R L, parallelum. 


L3 veró 


I0. primi 
fpharico - | 
rum T beo 


| dofii. 


94 | 4L YUIOBLE RU: 


veró in P. &à punctis PR L ad plauum ABCD 

38.ude- | perpendiculares ducantur RS, LZ, PT, quz in 
cimi. AC Gk cadent. fiquidem puncta RL.!füntin qui 
noctiali; punctumgs Pin parallelo; qui quidem 'cii- 

culi (olftitiorum coluro ad rectos exiftunt angulos. quia 
verócirculus BPR DL inclinatus eftad planaum A B 

C D; quod quidem per centrum E. circuli BR D L 

tranfit; quippe càm fit B D ipforum communis fectio : 

funtqué PT, RS, LZ plano ABCD perpendi- 

culares; erunt puncta. B T $ D Z incllipfi, cuius maior 

CHUA: Te a0 EANBS UP 17 UM 9 18-1 ot 

| axis E 
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| axiserit B D: eftenim BD ipforum circulorum com 


€—— 


munis fectio. quia veró puncta. R LL. funt in zquinoctia [ 


li ; erunt circumferentiz. BR: RD quales, & BL 
LD quales, necnon omnes circuli quartz . quaré iun 
cta LR per centrum E traafibit; eritqué. diam eter 
LRdiametro B D perpendicularis; erenimeft BED 
equinoctialis.plano perpendicularis. ac.propterea. SZ 
cllipfis minor eft axis. | T iit 

Sit przterea alius meridianus BQ DY , qui zquino 
ctialem fecet ia punctis Q. Y ; parallelum veró in O. 
fitqué circumferentia CQ. zqualis circüferenie CR. 
eritfand circumferentia A Y zqualisipfi AL. à pun 
ctifqué Q Y adplanum. A BCD perpendiculares du 
cantur QS..Y Z. cadent he in. AC, & 1n punctis 
SZ,vt oftenfüm eft. & quoniam maximi circuli. BP 
KD BkCDoezirculos parallelosfecant AR C GP k, 
& per parallelorum polos B. D. pertranfeunt 5 erit cir- 


cumferentia CR. circumferentize k P. fimilis. ob ean- ' 


demqué caufam , quoniam circuli maximi. BOQ D 


BkCD parallelos fecant; erit circumferentia CQ 


! fimilis circumferentie k O. vt igitur circumferentia 


| CR ad circumferentiam k P, ita CQ. ad K O.& per 


| mutando vt CR ad CQ, ita kP ad kO. íuntq; 
| CR CQ equaáles;ergocircumferentia k P ipfi KO 


eft qualis. fi.itaqué ducatur à puncto O. ad planum 
ABCD perpendicularis OT; cadet hec in Gk; 
& in puncto T. punctaergo BTSDZ funtin ellipfi 
à perpendicularibus meridiani BO QDY facta. per- 


|| peudiculares igitur vtriufqué meridiani BR DL, B Q 
DY' inplaum ABCOD .' in eadem cllipfi cadunt 


——E9ÀQ 


BRSS 


— 


IO.fecum- | 


di fpbari- | 
coru Tbeo ; 


dofii e. 


l 


—À 
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Mee MÀ 


BTSDZ ; cuius maioraxiseft. BD ; minor SZ. li- | 

| neaergo, quz in planifpherio meridianos , quemadmo. 
dumex vtraqué parte in planum folftitiorum colui per- 
pendiculariter cadunt , oftendit , ea cft, quz ellipfis 
apellatur. | | : 

Nunc autem reliquum eft,vt confideremus; an fecun 

| dài ipforum conftructionem curuz linez , quz in pla- 

| nifphzrio meridianos, circulofqué horarios oftendunt , |. 
fatelipfes.. ^ | ST90q 1: 


ot pui Artnr Aor ir rs ALD Pos t rt ym 


L5 


| 
| 


| .. Exponantur cadem, verüm parallelorum meridiano 


M rumque 
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rumque medietates tantüm (^ vt res clarior appareat ) 


defícribantur. fitqué punctum. F aequinoctialis, aequi- 

noctiorumqué coluri interfectio.erunt vtiqué. A F FC/ 
circuli quartae. Primüm itaqué quandó meridianos , | 
circulofqs horarios in planifphaerio defcribere volunt ; | 
incircumferendis BC C D arcus accipiunt aequales , | 
vt BV. DX, vel quodidemeft CV. CX; fit autem | 
CV ipfi CR aequalis. erit vtiqué & BV ipfi FR | 


! aequalis . lineam deinde ducunt V X, quae diametrum 


fuperiori libro diximus ; tm quia finus verfus CS. eft 
vtriqué arcui CV. CR. communis. deindé fecundüm 
hanc proportionem , & tropicorum, ac reliquorum pa- 
rallelorum quàm plurimos diametros diuidunt 1ta nimi 


fit quoque linea rect, vt ON ipfis EC Ik aequidi- 
ftans, eam inquàm oportet in M ita e(fe diuifam , vt 


STM, & BD, diligenti manu ducunt lineam curüá, 
putà BM TS D, & hanc ia planifphaerio meridianum 
oftendere affirmant. quod quidem verifsimum eftscüm 
uncta ST M. fecundüm hanc conftiuctionem fint in 
ellipfi. quod duplici ràtione oftendetur.. Là 35 
Primüm quidem, cüm ex conftructione ita fe ha- 
beat ES ad SC, vt IT ad Tk; erit conuerten- 
do CS,ad SE,vt k T ad TI. componendoque 
CE ad ES, vt kI ad I T, denique permurando ; vt | 
EC ad Ik, ita ES ad I T; necnon & horum qua-- 


drata; 


deindé per punctain his parallelis lineis fignata , nempé 


aequinoctialis AC. fecetin S. Íecabit enim vbià pun 
cto" R ad. AC cadit perpendicularis ; tàm ex iis,quae | 


tümvtfit ES ad SC,vt IT ad T k.quód fialtera | 


OM ad MN fit, vc ES ad SC. &itain multis. | 


Cor. 4, 
MIUint?u: | 
18. quinti i 
16. quinti | 
ex 22.fex | 
uü. 


77^ | quadtatum veroex EC. ad quadratum ex. 1k. eft, vt | 


dratà; vt ícilicet quadratumex: EC. ad quadratum ex | 
I ky itaquadratumex ES ad quadratum ex I T... Quo | 
niamautemlineae EC E D E B intere funt aequales; | 
erit quadratum ex EC rectangulo BED aequale.quia | 
vero- I k' mediaeft proportionalisinter BI I D ; erit | 
quoquéquadratumex IK rectangulo BID acquale 
vtigitur quadratum ex E C ad ipfurnex Ik quadra: | 
tum,itirectangulum BE.D | ad rectangulum .BID. | 


Mec 


rl 
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quadratumex ES ad quadratum ex IT ; ergo vt qua- 
dratum ex ES ad quadratum ex LT , itaeftrectangu 
lum BED adrectangulum BI D. quare ex vigefima 
| prima primi :mnicorum Apollonii puacta ST. funt in 
ellipfi. fimiliteroftendetur panctum. M in ellipft exifte 
| re. eodem enim prorfus modo demo nftrabitur, quadra- 
tum ex ES ad quadratumex OM ira effe , vt rectan- 


dg 


gulum BED adrectangulum. BOD .ftue quadratum 
ex LT. ad quadratumex O M , vt rectangulum BI D 


ad rectangulum. BOD. vndéconftat puncta S UM, 
& DD inellipfieffe .quod primüm demonftrare opor- 
tebat. | Le 

| Amplius, cümfit circumferentia GP Kk femicircu. 
|lus;itidemqué A RC femicirculus ; ac. circuli ma - 
ximi BPR D BKC D parallelosfecát circulos G P K 
| ARC, quorum polifunt B D;, erit circumferentia 
KP circumferentie CR fimilis,vt fupra quoque dixi 
mus. quiaveró ipunctis RP addiametros A C Gk 
ductz funt perpendiculares RS PT; erunt ex fupra 
demonftratis femidiametri E C. I k in eadem propor 
tione diuifz.erit videlicet ES ad S C, vt I T. ad 
[T k. fimiliterfi ab omnibus punctis circuli BP.R D; 
vtab L adplanum ABCD perpendiculares ducan; 
tur, vt LM, à punctoqué. M ips EC Lk axqui- 
diftas ducatur, vc OMN,  planupqué per: LM; 
ON: ductum intelligatur , quod in fphzrz. fuperficie. 
circulus erit ; quippe qui, cüm fint. LM. O N ipfis R 
EC zquidiftantes, crit circulo A KC zquidiftans 5: 
eodem modo demonftrabitur, lineam .O MN. 1n: ea- 
dem effe proportione diuifam , vt E S C . Quare puncta. 


MEE DDENPLSDAUNU ND RUpEP ota tdt mtr 
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Mi ^ SLM 


Ne 
! II. Quint 


16. fecun- | 
di fbbari- | 
cora ILbeo : 


dofáü . 


| 


I. pritii | 
[pb. T beo. 


15. vude- 
cni . 


| ab ipfis punctis STM lineae EC Ik ON ineadé fint 
proportione diuiíae ) eadé funt prorfus,vbi ab interfectio 
nibus circuli B R D, ac parallelorti ad planum ABCD 
perpendiculares cadunt. quae quide omnia puncta , cüm 
ex perpendicularibus ameridiano BR D ad planà A B 
CD ductis oriantur , in ellipfi effe fpra oftenfa funt.elli 
píisigitur medietas BMTSD in planifphaerio meridia 
ni medietatem, hoceft BR D oftendet . & his rationi- 


bus merde d omnes fecudüm pou conflructione 
2o isl MiauiG dico. ME UU LI ER 0c od NM scs ok 


ST M fecundüm ipforum cóftructionem inuenta (ciim 


1nuentos 


— 
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inuentos in planifphaerio ellipíes e(íe demonftrabitur. 

Pratereaconfiderandum occurrit. fi altera ftt medic- 
tas meridiani BH D zqualiter diftans à circumferentia 
BAD, veluti BR D à circumferentia BCD 5. vel 
zqualiterà puncto. F diftans. vcfit FY «qualis F R. 
eodemqué modo inueniatur in plano ABCD ellipfis 
BZD meridiani medietatem BY D  oftendens ; erit 

| hxc ellipfis medietas BZD  ellipfis medietati BS D 
| equalis.maior etenim diameter B D eft vtriq; ellipfium 

medietati qualis. fiquidem eft vtrig; communis .linea 
qué EZ, quz eft dimidia minoris diametri, ipfi ES ne- 
ceffarió proueniet zequalis. tiim ex fupra demonftratis ; 
türn , cüm fitexconftructionearcus AY «qualis arcui 
C R., eritlineaquoqué Z E, finus fcilicet complementi 
arcus AY, linee SE; hoceftfinuicomplementi arcus 
CR zqualis. Totaergo BS D Z ellipfis integra erit. 
cuius maior diameter eft BD, minor veró SZ. quz 
quidem ellipfis ( vt diximus) in planifphzrio nó folüm 
has meridianorum medietátes , verüm etiam reliquas ip 
forum meridianorum medietates; qua in altero funt he 
mifphzrio ,oftendet. | 

His demonftratis colligitur ; quód fi per omnes no- 
naginta gradusinquartis Cb C D exiftentibuslinez | 
ducátur,quae ex vtraq; parte àpuncto C gradus aequa 
les affümerent ; vt ductafuüit V X;linea EC in nona- 
ginta partes quoqué diuifa proueniet ; cuius quidem fin- 
gulae partes fingulis gradibus circumferentiae refponde 
bunt. quod idem euenietin. A E. | 

Gzterüm quot meridiani fint 1n planifphaerio de- 
fcribendi, ac vbi fint. characteres fignorum ponendi, 
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pratereundum eft; cüim de his ipfemet Ioannes de Ro- 
ias fexto libro ca»ite quinto copiose fit locutus . non eft 
tamen omittendum, ipfum exiftimalfe nos in defcriben 
dis in planifphzrio meridianis , à tropico duntaxat in 
tropicum , per tria punctain tropicis , & equinoctiali in 
uenta,circulorum circumferentias defcribere potfe.quod 
eft manifefté falfüm ; cm nulla in ellipfi pars exiftat , 
quz fit circuli circumferentia. | | 


COROLLARIVM. 


Ex his igitur quz dictafunt; manifeftum eft , omnia 
quz in hoc oftenduntur planif; phzrio ; ex perpendiculari 
bus, qu à fphzerae circulis ad planum folftitiorum colui 
ducuntur;soriri. nO fecus ac fi totius fphzra circuli,& prz 
cipue meridiani , ac paralleli in dictum colurum perpen- | 
diculariter caderent. 15 14 Tr 
|  Exdemonftratis itaqué eft confiderand& , omnes hu- 

ius planifpheriilineas fimili modototá oftendere fphz- 
ram, quemadmodum de lineis alterius planifpharii in 
primo libro declarati dictum fuit. 


"Habetitaq; aftrolabium hoc duas praecipuas partes 
paralelos nempé, ac meridianos ; qui quidem , & pro 
variis operationibus variaquoqué nomina fuf cipere pof. 
funt;diuer(aq; in diuerfis planis oftendere planifphzria. 
Vt in acceptione circulorum alterius planifphzrii dixi- 
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'/Primüm itaqué fimili modo ellipfes, circulufqué AB 
CD vnicàmliaea BD horariiquoque circuli erunt. 
| quorum vnumquemque ( cüm per polos cranfeant ) Ap- 
recto etiam horizonte accipere poterimus. 
Preterea fi ft ABCD planifphzrium, lineaqué 
AC pro horizonte accipiatur, paralleli tot altitüdinum 
 circulosoftendent ; meridiani veró circulos verticales 
eritquà. B. Zenit, D autem oppofitum. quod quidem - 
duobus modisintelligi poteft ; vel quód planum AB 
QD; iion eri ieilicc, (it meridianus 5 & tuac linea 
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BD 
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B D' verticalem circulum , centrumqué orientem; occi- 
dentemq; oftendet. vel quód plaaum. ABCD  fitipfe 
circülus verticalis atque tunc linea BD. meridianum 
demonftrabit. —.- | | 
^ Deindéfi AC ecypticá intelligatur; quot funt 
paralleli , tot ftellarum latitudinum circulos oftendént, 
ellipfes autem;circulufquá. A BC D loco fignorum cir 
| culi exiftent. & hoc quoqué duobus poteft intelligi mo | 
dis; vel accipiendo planum AB CD. pro folftitiorum 
«olüros tunc énim centrum Arietem, Libramqué often- 
| 
| 


det; 


- - P " — A 2 I Pe - 


SEX y NM Bus. và 


det;lineaqué BD circulum per Zodiaci polos, ac per. 
principia Arietis, & Librz pertranfeuntem demonftra- | 
bit. quód fi planifphzrii planum pro dicto circulo acci- 
piatur;linea B D folftitiorum colurum oftendet; cen-- 
trum veró Cancri, Capricorniqué principium demon- 
ftrabit. que quidem omnia fuam ducunt originem ab 
ipfius fphxrae circulorum perpendicularibus ad haec di- 
uería plana ductis. quae quidem omnia codem prorfus 
modo oftendentur. | j 
Horum autem circulorum hae variae acceptiones, vt 

plurimüm regula, ipfiufqué curfore perficiuntur. Diui- 
ditur enim regula ( vt ipfi quoqué docent J intot aequa- 
les , fimileíqué partes, vt à meridiams linca aequatoris 
AC diuiía prouenit : duobus tamen conftructá nume- | 
rorum ordinibus, veluti docent ; vt circulus quem regu- 
la reprefentat , in. 3 60. partes diuifus proueniat. & quo 
niam femper regula per centrum pertranfit , diuifiones 
regulz, aclinez AC adamufsim congruent. vndé col- 
ligitur, fi accipiatur regula pro horizonte, erunt ipfius 
diuifiones horizontis gradus; ac vbi verticales circuli 
horizontem difpefcunt. qux quidem regula , f1 ponatu£ 
in B D, rectum oftendet horizontem ; dummodo BD 
| polimundiiatelliganturs lineaqué AC. pro aequino- 

ctiali fumatur . & his ftantibus, regule diuiftones ; que 
| inter centrum, ac quemlibet Solis parallelum exiftunt ; 

Solis ortus amplitudinemin quolibet parallelo exiften- 
tis in fphra rectaoftendent. quódft regulaab. arctico 
polo B diftans, quanta fit dati locilatitudo, collocetur; 
| tunc horizontem huius datae fphaerae obliquae demon- 
ftrabit. circulufquà. A B.C D | meridianum oftendet,& 
E UIN DE ocu M UE d 
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vt inprimolibro diximus, diuifiones regulae cuiuslibet 

Solis ortus amplitudinem in hac obliqua fphaerà demon 

ftrabunt. & eft notandum , quód vbicunqué ponatur re- 

gula loco horizontis , fempererit regulahorizontis , & 

meridiani communis fectio . ac propterea , cüm fit ho- - 

rizon ad meridianum erectus;omnes lineae ab omnibus 

| horizontis punctis ad meridianum perpeadiculariter du 

| 38. wide- | ctaein hanc dictam communem cadent fectionem . vn- 

SOUS | dé manifeftum cft, regulamoptimé poffe quemcunqué 

oftendere horizontem. huiufmodiqué planifphaerii 
| 
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TERGPTRURENPRI NS i 
planum ineridianus erit , in quo omnes Íphaerae circuli 


perpendiculariter proiectos effe intelligendum cft . 
Curfor codé modo diuiditur; & ipfi regulz femperad | 
rectos angulos exiftit ; ita vt, firegulain AC. collocata 
fuerit,curforquéinparte A BC  conftitutus reperiatur, 
eius diuifiones gradibus ex vtraqué parte à puncto. D- 
equaliter in quartis BA. BC | exiftentibus refponde- 
bunt. quemadmodum fupra oftenfum fuit de diuifioni- 
bus diametri AC. vndéconfequitur , has curforis di- 
uifiones diftantias dati punctià linea AC. inquocun- 
qué fitu ftatim oftendere. vt fi. AC. pro equinoctiali 
accipiatur 5 curforifque latus datum in planifphzrio pun 
ctum contingat;eius diuifiones ab hoc puncto ad lineam 
AC intercept (dummodo regulafitin. A C. pofita) 
declinationem ftatim dati puncti oftendent. ac propte- 
reacurforis diuifiones, quando regula pro horizonte ac- 
cipitur (^ vt fepé fit ) circulos altitudinum oftendent. 
& idcirco parüm refert , fiin hoc aftrolabio paralleli ex- 
tratropicos non fint lineati; cüm ipforum vicem curfo 
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Amplius fi regula pro eclyptica fumatur; erunt cius 
diuifiones, vbi circuli fignorum eclypticam diuidunt. di. 
uifiones veró curíoris circulos latitudinum ftellarum. 


oftendent . quz quidem regula vnà cüm curfore alterius: 


N fepé 


fxpe planifphzrii diaphani munere fungitursvt in primo 
libro quoque dictum fuit. 

In inueniendis autem domorum diuifionibus,eadem 
prorfus ratione tàm ia fphra rectaquàm in obliqua; vt 
fuperiüs de altero dictum fuit planifphario progredi po 
terit. acfacilé quidem, filineaquoqué. AC incentum, 
& octoginta partes à meridianis diuifa fuiffet , nec non 
regulain totidem. atqué tunc planifphzrii planum me- 
ridianus erit ; in quo fphxra perpendiculariter proiecta | 
intelligendaeft.linea verb BD horizon femper erit 5 | 


rectag; | 
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rectaqué. AC 1n Íphzra recta aequinoctialis exiftet. in 
obliqua veró regula fecundüm loci latitudinem pofita. 
fed de cognitione iam fatis. 


Iam veró qua methodo meridianorum defcriptio ha- 
beri commodé pofsit , oportunum manifeftare vifum 


eft. nam Gemma Frifius eodem in loco, libro fcilicet de . 


aftrolabo catholico capite primo,düm huiusinftrumen- 
tiincommoda commemorat , inquit. 


»» Ipfimeridianiincerta defignatione per puncta inz* 
», quali ductu defcribuntur: idque cüm non fit cuiuslibet 
, , artificis , fit; vt fepe contingat hallucinari, cüm in de- 
;» Ícriptione,tüm in víu quoque. | 


Videtur itaqué , cüm non fit cuiuslibet artificis , vt 


defcribi pofsint . & quáquàmnos fuprà ellipfes hos effe 
demonftrauimus : eadem tamen incommoda in ellipfi 
deícribenda contingere multis fortafle videbitur ; cüm 
ellipfim quoqué non nifi per puncta vel diligenti manu 
lineare fit neceffe. aut enim per puncta ( vt fuprà dictum 
eft) inuenta; aut quemadmodum Eutocius in commen- 
tario in xx1. primi conicorum Apollonii docet ; vel vt 
Federicus Commandinus inlibro de horologiorum de- 


| Ícriptione; fiue vt Albertus Durerus in fua geometria; 


velaliis quibufcunqué modis. Quapropternon inutile 
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| vix,maximaque cum difficultate, & forfan minime recté 


| erit , fi cllipfis defcribere modum oftenderimus; non : 
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fané perpuncta;verüm inftrumento aliquo,quod elliptis 


lineam defcribat. quod quidem multis modis affequi po 


| teft. quorum duos tantüm recenfere operepretium du: 
| ximus. tüm,vt quz aliorum funt, ommitamus;tüm quia 
cxtera inftrumentanon nifi maxima difficultate;propter | 


ipforum inftrumentorum varias , multiplicefqué tricas ; 
fuasproducuntoperauones.: 5 7000 00 007 


Primus itaqué modus, quamuis auctorem habuerit; 


| neminitamen ( quod ipfe fcriuerim ) afcribitur. quippé | 


qui ex quinquagefima fecunda tertii libn Conicorum 
Apollonii aperté elicitur. ac mechanicis magoope:é 
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| vfureft. etenim artifices ; prcipué vero camentarii ,- 
3 domibus zdificandis (^ vt quotidie cernimus ) düm li- 
| gnaad camera conftruenda parant , quàm fzepifsimé filo 
j ellipfim hoc pacto defcribunt. 


" 
j 


" D E 
A sd 


j jl» 


zqualis exiftet. accipiatur preter 
graphium; quod inter fila ponaturia. A. ita nimirüm, 
vtflum ex D perueniatin A 3:deindé circa graphium. 
iex A in C pertingat. deinde graphio inter fila femper 


sE C v N D VWwSs, 10I 


^ CD xqualiterà pun 
ctis A B diftantia. de 
indé filum accipiatur, 


— ftisclauis,vel&forfían. 
melius , foraminibus: 


Sitlinea A D. fint- 
que. in AB puncta 


quod ít ipfi AB 
g:quale . filique extre- 
mitates in punctis C 
D fixe collocentur. 
atqué hoc vel angu- 


in C D factis 5 fiué 
quouis modo. magis 
libuerit. & quoniam 
A.C eftzqualis B Ds 
erunt DA AC fr- 
mulipfi A B equales. 
fimiliter CB fimul 
cum BD ipfi BA 
ea ftylus aliquis fiué 


exiftente, moueatur graphium verfus. E, poftea in EF, 
tandemqué perueniat ad B;filaqué vv CED;C ED, 
& reliqua , fint femper (' düm flylus mouetur ) extenfa. 
defcribet graphii vertex curuam lineam. A EF b; quz 
quidem ex quinquagefima fecunda tertii conicorum 


Lo 


Apolloniiellipfis erit. fiuntenim linee C E. E D fimul 


fumpta: 


———áÓ 


] 


.hoc pacto. 


proindé puncta fané C 


| fümptz axi ABzqua : 


les,& CF FD fimul 


'" Íimiliter fumpta ipfi 
. AB zquales, & ita 


in reliquis; cüm fit 
femper idem filum , 


.quodipfi AB zqua 


lc pofitum fuerar.pun | 
ctaergo A EF B funt 
in ellipficuius maior 
axis eft A B; & rectà 
gulorü vterg; ACB | 
A D B eft zquale 
quartz parti figurz. 


 & hacratione reliquà 


BGA cllipfis medie 
tatem deícribere po- 
terimus. integramq; 
A EFBGellipfim ha 


bebimus defcriptá , 


Quia veró in aftrolabio ellipfis defcribende femper 
dati funt axes; vt ex iis,qu diximus, manifefté apparet: 
D inuenire facillimum: erit 
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Sint.n.dati axes A B 


inuicem fecantes. fitq; 
AB maior axis. fiat 
D G zqualis ipft AE ; 
erit DG maior DE: 
cüm A E maioris axis 


dimidia ipfa D E mi- 


per maior exiftat.1taq; 
centro D, fpatio qui. 
dem D G,circulus de 
fícribatur FGH, qui 


in punctis FH. Dico 


tur FD DH. quo- 
niam enim DF eft 
zqualis D G; hoc eft. 
AE;&DF DH interfe funt equales; nec non. A E 
EB aequales; eruat FD DH fimul fumptaeaxi AB 
aequales. vndé primüm conftat puncta FH iater A D 
|! exiftere, non autem extra, neque inipfis A B. continge 
| ret enim trianguli latus , vellateris partem reliquis duo- 
| busaequare. quod eft impofsibile . quoniam autem dua 
IDE DF duabus DE DH funt aequales;anguliq; ad 
FE funt aequales ; funt nempé recti; erit FE. acqualis 


EH; fed AE. EB interíe fant aequales 5ergo AF | 


ipfi BH eftacqualis ..& obid AH AF fimulfumptae 


—À À— À—— 


p 


| : | : 
| axi 


CD in puncto E fe | 


noris axis dimidiafem | 


axem AB fecabit,vt | 


| puncta FH effe pun- | 
cta quafita. Connetan 


axi AB fünt aequa- 
les. fimiliter FB. BH 
ipft AB quoqué funt | 
aequales.fi igiturfili ex 
tremitates longitudini | 
"AB qualis in punctis 


ND FH ponantur. dein- 
Hinr .. dé, Vtanté dictum eft, 
c p E y | 


N ftylo defcribatur. elli- 
|, pfis; perfpicuum eft, 
ellipfim per puncta 
ADBC tranfire.pun 
ctaergo FH inuenta 
funt. quod quidem in- 
uenire oportebat. 


Aliquas tamen operatio hzc difficultates fecum affer t. 

& czteris ommifsissdüm ellipfis hoc modo defcribiturs 
perfacilé quidem eft , vt filum magis minufüué extenda- 
tur; vndé manifeftus cueniet error in planifphzrio . fi | 
| 
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enim filum eodem modo femper extenfum minimé fue- 
| 1t ea, quz defcribitur linea, ellipfisnonerit . Alium id- 
| circó à nobis excogitatum afferemus modum, qui ( ni 
fallor ) ad ellip(im defcribendam forfan valdé vtilis ,& | 
| 4d hoc przcipué planifphazrium lineandum apprimé | 
accomoduserit. — ! ! PT 
RUOUVRASDUC 21 VIRES PURI 2c CORN etos 
! Expona- 
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|  Exponaturregulafolidarectangula A B5 quz fecun 
| düm fuam longitudinem canalem habeat rectangulum 
| CD, quiquidem ad alteram víqué oppofitam partem - 
pertranfeat 5 & hinc inde fibiex zquo refpondeat.confti 
tuanturqué in canaliduo curfores EF , GH, qui huc, 
atqué illuc fecundüm canalem libere rnoueri poísint ; ac . 
vbicunqué voluerimus fuis cochleis ex parte FFI fupra 
regulam conflitutis confifti pofsint. fint pretereain. k L 
foramina quadrata ad eandem vtrangs partem fimiliter 
permeantia , equaliterqs. à canali diftantia; quibus col- 
locari pofsit ftylus, vt M N5 quiex parte IN. cochlea 
ifti quoqué pofsir; ex parte vero M fit peracutus . qui 
quidem modó in k, modóinu L collocari pofsit.ve- 
.| rüm antequàm vlterils progrediamur, feorfum breui- 
| ter curforum, ftyliqué formam oftendere oportunum 
erit. "E | 
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Siccurfor AB.fitqué. CB pars in cylindri formam | 


redacta, qua füpra regulam exiftere debet ; in qua fit co- 
chleaiucifa. fit EF. folidum rectangülum quod intra 
canalem regule ingreditur; cuiusquidem latitudo. LO 
in latitudine canalis collocanda eft. crafsitudo autem 
FL fit pn minor crafsitudine ipfius canalis ; vt cüm 


| curforin canali pofitus fuerit ;cylindrus M. excauatus 


cüm fuis manubriisquii in concauo helices debet habere 
infculptas cüm helicibus C B congruentes, qui quidem 
vulgo mater , fiue fcemina cochlez nuncupatur , in CB 
pofitus curforem ad regulam (' vt ficri folet ) perftringe- 
re pofsit j itavt jindobiie permaneat. Deindéex vtra 
qué parte producatur OL víqué ad GN, itavt OG 
fit equalis diftantiz ei quz eft inter regule canalem , ac 
foramina quadrata,vbi ponitur flylus.iungaturqué. GE. 
& àpuncto G ipfis LG GE perpendicularis ducatur 
GA; queipfi LF. xquidiftans erit. deindé ipfi. C A 
aequales, & xquidiftantes ducantur EH. N k. conne- 
ctanturg; Ak, AH ; crit vtiqué planum per H A K 
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ductuin 


emunt apnea terti argen, 
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ductum planoper LGE ducto zquidiftans. eruntqué 
plana OF AN in vno, & eodem plano. curíore in hac 
parte, hoc eft OGEHALA ita conftructo ; reliqua cius 
pars,queeft LN verfus, codem modo aptari poterit. 
lineaveró GA curforislatus vocetur. Oportet autem 
duos fabricare curfores interfe proríus equales ; qui hac. | 
lege in regula fünt collocandis nempe vt fimiles eorum 
partesnon quidem ad eafdem partes, fed oppofito po- 
! tis modo fibi inuicem refpondeant.veluti fi curfor PQ 
| partem PS verfus AF vergentem habeat, &latus R P 
| verfus GA. itaícilicetvc PS cüm AF congruere, 
| curforiíq; latus PR. cümlatere AG ad vnguem conuc 
| 

| 
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| nire pofsint. quod quidem fit hac de caufa,vt curforibus 
in canali exiftentibus,curforum laterain qualibet diftan- 
tia, quamuis minima, iuxta fe fe collocari pofsint.ac pro 
ptereaquandó in canali curfores ponuntur, debent fuper 
fides AF PS feinuicem refpicere; vtftopus fuerit;fe 
Íe contingere pofsint. fimiliter vt in qualibet diftantia 
cuiuslibet curforis latus iuxta. verticem flyli collocari 
posit, factüm eft, vt planum AE plano A.N erectum 
minimc exiftat, fed ad angulum E GN. acutum. nam fi 
| effet erectum, idfieri non poffet. vt infra confideranti 
confpicuum elfe poterit. quód autem angulus EG N. 
fit acutus , manifeftum eft ; càm linea nimirim EO 
fitipfi GIN. perpendicularis, & animaduertendum eft. 
quód, cüm fint curfores ex utraque parte, OG fcilicet, 
& LN, codem prorfus modo conftructi ; nihil diftare 
uidetur,quó minis liaeà IN k. pro latere curforis accipe 
repofsimus; itautexequo DX N k dicanturcurforü 
latera. quod quidem ucrifsimum cft. atqui , né contin- 
CP» 9 gat 


í 
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gat error , quandó curfores erunt in canali regule collo- 
cat ; ipforum lateranon funt ad libitum accipienda; vt 
nimirüm poísimus, tüàm AG PR, tüàm kN DX 

pro curforum lateribus fumere. tunc enim ea tantüm 
| curforum latera intelligere oportet,que conftituta erunt 
verfus quadrata foramina pro flyli fituatione conftiucta. 


Sitautem flylus T V. fitqué TZ folidumrectan- 
gulum , quod quadrata foramina regule ingredi debet. 
fitque ipfius craísitudo Y Z ob eandem caufam minor 
| regulz crafsitudine . & fit Y V in directum. Voceturq; 
| YV fiylilatus; qui quidemftylus, quandó in altero fo- 
| raminum ponitur,debet eiuslatus. Y V. verfus canalem 
vergere. 
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His declaratis, ad regulam modó reuertamur, in quà 
| 1d vtiq; fummoperé obfernandum eft.quód quandó cut 
fores in canali exiftunt,vt diximus, E F- GH ; fimiliter 
| quandó ftylus eft in. k pofitus, vt MN; tunc opus 
eit , vt latera curforum , necnon fiyli latus ftat femper in 
directum, hoc eft , vtin vno, eodemqué plano exiftant: 
 ductaqué linea OP, puncta EGM fint prorfus inli- 
neà O P. quod quidem eueniet , fi omnia eo, qui dictus 
eft, modo conftructa erunt. & quamuis ftyli latus in di- 
rectum cum curforum lateribus minimé exiftat, nihil 
refert; fat enim eft, eius verticem. M in vno, & co- 
dem plano ciim curforum lateribus exiftere . dummodó 
ftylilatus non impediat; quinlatus curforis GH in. M 
peruenire pofsit. & ob id (ciendum eft etiam , canalem 
C D inlongitudineforaminum K L terminos excede 
reoportete. vtfiopus fuerit, pofsimus ( vt modo dice: 
 bamus ) curforem GH adeó. verfus. D. collocare, vt 
| eiuslatus in M peruenirepofsit . & vt hoc fieri pofsit ; 
ia curforibus fabricandis , plana, quz ex vtraqué parte 
juxta curforis latus exiftunt, füb angulo acuto (' vt dixi- 
mus ) conftructa fuere. & ob id quoque ftylilatus ad ca-. 
nalem eft collocandus. & hoc modó abiqué im pedi-- 


mento 


—— 
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mento fiyli vertex, curforumqué latera in qualibet data - 
| diftantia collocari poterunt . iud 


Antequàm autem infttumenti huius operationem 

oftendamus; primüm ea, quz ad ipfius demonftratio- 

| nempertinent , oftendere oportunum videtur .vt, cüm 

eius operationem afferemus, ftatim operatio ipía per fe 
manifeftifsima reddatur. 


———————————————————— 


Si duz ellipfis diametri fe&ionem fe- 
cent, &ab interfectionum punctis lineze 
extra fectionem cum diametris conue- 
niant, quz quidem fe inuicemfecent; 
triangulaquead verticem fa&a interíe 
fint qualia; harumque linearum vna fe- 
cionem contingat , &altera quoque fe- 
Qionem continget. | 


————————— —A—— — 
odd 
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 Sitellipfis ABC; 
«uius centrum D : | 


ipfius veró diame- 


ti CAF DBE 
fectionem ia pun- 
ctis. A B fecent. 
linezqué A E BF 
àpunctis AB cü 
DAF DBEcon 
ueniant, qux in 
puncto G fe inui 
cem fecent. fitqué 
triangulum B GE 
«iangulo A GF 


zquale ; lineaqué 
AE fÍectioné con 
tingat . Dico lineà 


s F B íectionemquo 
qué contingere . 
Primüm quidem 


| nece(fe eft;lineam 

/ A E fectioné con- 

/ tingere in puncto 

A. fiquidem linea 

e cum fectionecon. 

Y uenit in puncto A, 

q'iod in ipfa exiftit fectione. ob. eandemque caufam fi 
FB (ectionem contingeredebct, necefle eft, vc ipfam in 
B contingat . Noncontingat autem. BF ('fifieri po- 
teft ) fectionem; fed alia quepiam in. puncto B. con- 
tone b e oo m MCI ERRORS 9 CTEDUIEIORNM 


tingat; 
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tngat; que qui. 
dem cum A F, vel 
intra puncta AF 
-conuentet; vel ex- 
tra. concurrat pri- 
mua: extra. fitqs 
bH; quz íineam 
AE TS inter 
| G E,vt in k. [EH 
|quoniam AE BH  - 
| fectionem contin 

'gunt, & ad copta- 

ctus ducte funt 


Pape t petia ted : zs "ee 


rr 


diametri cü ipfis 
cocurentes DAH 
, IDDBEs. erit tr13n 

I. Zertu ; 
conico —.gulum AH ktrian 
| Apollonii . ;gulo kEB. 2quà 


le. fed cüm trian- 
qgulum kBE mi 
nus fit. triangulo 
GBE,erit AH k 
minus GBE. er- 
«o AH k minus 
eft. AF G. quod 
fieri nullo modo 
poteft. nnsa WD. nap PRADA "e 

Caterüm fit D L inter plnctas ] A Gh con. 


| dngensiu B, quelineam ATE fecabit inter GAS - 
s Vt. in M. militer. oftendetur. triangulum: ALM. 


—— à 1 


| 


n ger 
Lc) LET ceat 


x 
ENDE EE a AR SERERE 


squale 
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S BG XNEBEVIS. ——— us 


| 
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| &quale effe triágulo MB E. & AL M minüseftAE C: | 
erit igiturtriangulü M E B,quod eft quale ipfi ALM, 
minüs GBE. quod eft omninó inconueniens. fcqui- 


turergolineam BF neceffarió fectionemin puncto B 


LX ? 
! fif 


! 

| S , 4 ia e " 

| contingere: quod demonftrare oportebat // i 5507 
| 


n 


Siintratriangulum vnilateri equidi- 
flans ducatur , ab oppofito autem angu- 
lo intratriangulum quoque recta duca- 
tur linea, eequidi(tantes lineas in eadem | 
proportione difpcícet. 


Sit triangulum. A BC, ip- 
fiqu& B C intra triangulum | 
ducatur vtcunqué zquidiftans 
D E. à punctoqué A intra - 
triangulum fimiliter quócung; 

ducatur AF; quelincá BC 
fecetin. F5 lineam veró DE 

c in G. Dico ita effe CF ad 
 FB,vt-EG ad-GD: Quo- 
niamenim GE FC funt zquidiftantes , erit triangu- 
lum AFC triangadlo AGE zquiangulum. vt igitur 
AF ad FC, fic AG ad GE.& permutando vt FA 
ad AG, ita CF ad EG. ob eandemqué caufam ita 
eft FA ad AG, vt FB ad. GD. quaré vt. CF j 11.quimi 
ad EG, ita eft FB ad G D. & rurfus permutando | '^ 2"? 
vt CF ad FB, ita EG ad GD. quod demonftrare 
oportebat ; 1 | 

Ac amm C /cuE coc 

e ick uin seda bdtasldk a ete C LOREM DE Mic GER ad dnm 


4. fexti. | 
l6.quinti | 


nd 
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Datis axibus ellipíis ;fire&ta linea adi | 
| midio maioris. axis. equalis maiore im | 
axem fecet;a Iterumque ipfius: extremum 
jin rectalinea minoris axis. exiftats alterü | 


Vero — 
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vero àpundlo , voi linea miaiorem axem | 
fecat, quantitate dimidij axis minoris fit 
diftans; eritpunctum hoc in ellipfi. 


| 
| 
a 
| Sint AB CD ellipfis axes dati, qui bifariam, ad re- 
| ctofqué angulos fe inüicem difpefcantin Es erit pun- 
| ctum .E ellipfis centrum. Deindé vtcunqué ducatur 
| linea FG fecans AE in H. ita tamen vt alterum 
| huiuslinez extremum vtcunqué fitin linea CD, vel 
| protracta, vel non, vt in F. totaque FG fit ipti AE 
 &quaális,parsvero HG zqualis ipfi: EC. exiftat. Di- 
co punctum G inellipfiexiftere. Ducantur à punctis 
AG ad AE perpendiculares A L. Gk; quz zquidi 
ftantes erunt. producaturqué. FG, que lineam. AL | 
fecetin L. & coniungatur EG , quz etiam produca- | 
tur, doneclineam AL fecetin M. protrahatur de- 
indé EA; fiatqué AN zqualis GL. iungaturqué 
NM , quz protrahatur, lineamqué. k G. productam 
fecet in. O. tandem connectatur NG, quz lineam 
AM fecetin P. Quoniam itaqué AM E EF. funt | 
ipfi A E perpendiculares ; erunt interfefe parallele: & | ip CRM 
angulus GFE angulo GLM erit aequalis. frmiliter | :9 primi, | 
GEF ipfi GML zqualis.eftautem& | FGE an- | grim. | 
gulo LGM zqualis; triangulum ergo FG E tr1an- 
gulo LG M eltzquiangulum. vt igitur FG ad GE, |. 4Jeii. | 


ex 28. pri 
Jl. 


i 


iaeft L C ad G M. &permutando vc FG ad CL, | 16: qum 
ira EC ad GM. cüm autem FG. fit equalis AE , | 
& GL ipfi AN; ert EA ad AN, vt EG ad 
GM.iunctaigitur AG eftipfi NMO zquidiftans, |. ,, £4; 


| 


i Á—M HÀ ÀÀ 


A 


P 2 quaré 


pos osi E 
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cafe, quaré vt NÀ ad A k, ita OG i Gk. &vt OG 
: | ad Gk,iact MP ad DÀ; vt proxime demon- 

| ftr atum fuit. ergo vt N A ad Adi ia MP ad PA. 
»Jexti. | Quoniam autem ita eft. NA. ad AU vt NP ad 
|PG; figuidemeft A P zquidiftans k G; erit NP: 


| 


;p———— 


Mo | | ad 


nsns d 
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A: 


| 
| 


A NP PMG, quorum vnusangulus APN vni an- 
guloo GPM eft equalis; latera veró , qux funt circa 
hos equales angulos fibi inuicem ex oppofita partere- 
fpondent ; cüm itanimirüm fit NP ad PG, vt MP 
ad PA: erit triangulum ANP triangulo P GM 
zequale . igitur circa axes. A D C D ellipfis intelliga- 
tur defcripta primüm quidem linca AP M, cüm fit 
ad A E perpendicularis, ipfiquà. DC zquidiftans, 
ellipfim in puncto ^A. continget. cüm autem ad tan- 
| gentem AM perieniat à ceatrolinea E G M ; ducta 
| qué eft GN, qux BA productam in N fecat ; trian 

gulumq; AN P aequale quidem efttriangulo PG M; 
| linea. ING. ellipfim quoqué 1n. puncto G continget. 
ergo punctum G 1n eilipfi exiftit. quod demonltrare 


oportebat 1 


Arun Ie ae air m ttis ANI CHANGE tri LOHA c E RW a m i tr 
————Á—————— 
, 
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Simili modó fialiafit rectalinea. QR aequalis EA, 
Ífitquépars SR acqualis EC , punctum R in ellipfi 


effe demonftrabitur . & ita in reliquis. 


— ÀÀ" 


ad PG, vt MP ad P A. Duoitaqué (unt triangula | 


I5.pritui. | 


IS.fexti, 


cux ema 


| ex 32. pri 

Wi conico | 
| vtm pol | 
; louii. | 
i 


Hinc per punda datis axibus ellipfim | 


defcribere poflumus. 


Sit AB axis ma | 
P aa Ha bcd obs a | 
ioris dimidia ; BC 
N veró dimidia mino 
ris; quae cüm fint 
t axes, fibi inuicem 
iat perpendiculares ef- | 
M fc oportet . produca | 
N tur CD víqué ad | 
K D. fiatque CD 


aequalis A B. de- 
indéinter B D wt 
cunq; quoduisfuma 
tur punctum E.& 
centro E, interual 
| loquidemipfti. B D | 
| equalis circulus de- 


looo MERE EN CEDE MEM MM scan 
e | 
Pu. Md 
t 


fcribatur H k ; qui 
lineam AB fecet 
[i | in H. iunctaqué 
EH producaturad L. & fiat HL aquilis BC. Quo 
niam enim EL eítzqualis C D, hoceft Ab;& HL 
eft equalis BC;erit punctum L in ellipfi. íumantur 
itaqué inter BD aliaquzuis puncta FG; à quibus fr- 
militerlinez ducantur, FM N, GOP ; ita tamen, vt 
FM, GO fint ipfi. BD zquales; & MN, OP ipfi 
BC aequales : manifeftum eft puncta ADPNIC in 
ellipfi exiftere . quartamq; ellipfis partem e(fe . fi igitur 
in reliquis quartis eadem fiant ; integram conficiemus 
ellipfim . quod facere o portebat. 
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Hzc quantüm ad operationis inftrumenti demonftra | 
tionem ífufliciant. verümex his hzc quoque tanquam 
corollaria oftendere non erit inutile . 


Data ellipfisportione, vnoque tantum 
ipftus dato axe , alterum axem inuenire. 
Sit portio ellipfis 
data A BC; cuius 
primüm (it datus 
maior axis D E. 
minorem ipfius 
ellipfis axem iaue- 
nire oportet. bre 
uidatur DE  bi- 
fariam in puncto 
F. erit vtig; pun, 
cum EF. ellipfis 
centrum: à quo ad 
E D perpendicu- 
Jaris ex vtraq; par- 
i teexcitetur GFH. 
Deindé in ellipfis 
portione quoduis fumatur punctum B. & centro B, 
interuallo quidem EF. circulus defcribatur k L5 qui 
line& EH fecetin k.coniungaturq; B k; quzlineam ' ex auedi 
EF fecet in M. ex iis, que dictafunt ; cüm fit punctum cis. 
B in ellipi,& Bk 1pft FE zqualis; erit BM zqualis 
dimidi:z axis minoris.fiát tag; FG FH aquales MB, 
eric HG ipfius ellipfis portionis A BC minoraxis. 
Nam RTI NEUE 
312 Sit 


». 


Mee 


5 Sit autem pottio- 
^ nis .À B C minor 
,; axisdatus D E:ma 
lorem nunc axcm in 
., uenire oportet. Di- 
uidatur D E, bifa- 
' nain F- dücatur 
qué GFH aiDE 
perpendicularis. de- 
indécentro B, fpa- 
tioveró EF circu- 
lus defcribatur k L5 
quilineam FG fe- 
cetin L.poftea iun 


^b 


| ntta, ftatim Bd de 40a 


| 
ke 
m 
t 


: ooo ttm 
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gatur BL quz pro | 
ducatur , donec ip- | 
qui DE dis. in M: conftat iam. BM «qualem | 
effc dimidize axis maioris Itaque fiant FG FH zqua | 
les BM; erit GH maior AXIS . quodi inuenire opor- | 


"Datis indu: ding punto ; an di ! 
um punctum fitin ellipfi, aut extra, fiue 
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ApDÓ3 d Pod fntdati axes AB 
C D íeinuicem fecan- - 
tes in E . fit datum pun 
ctum F. aa punctum - 
F fitin ellipfs, vel extra, 

. velintra, inuenire opor | 
tet. centro F, fpatio 
verOó. AE circulus de- 
ícribatur G H ; qui qui 
dem vel liacam DE 


À. 


ua f 45354 ex E productáfecabit, 
[ 033 velnon. finon, manife- 

unco IH A ras ftum eft punctü Fextra 

| P eroken oua ellipfim exiftere. fiqui- 

atia" ri dem fi in ellipfi effet , 

Ey ni tr51 recta linea à puncto F 


ipfi AE .equalis/cumlinea DE protractaex E con 
ueniret, acmultó magis,fi F intra ellipfim exifteret . 
Íecet autem circulus. .G H. liaedn EC in. .G; &iun- 
gatur F G; quelidtam A E. fecet in k; fita kF 
cft equalis; E: pátet. punctum. F: effc 1n; ellipfi . fi 
veró KF maioreft ED ; tunc pubctum: F.-extra elli- 
pfim reperitur. quód fi minor eft k F ipfa ED;pun- 
ctum E. intra ellip(im exiftet. vt ex dictis manifeftum : 
eft.quodfacereoportebat . — — ; 
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Iidem pofitis. fiat cen- 
trum F , & fecundüm fpa- 
tium ED circulus defcri 
batur GH ; qui vel lineam 
A E fecabit , vel non. pri 

19V müm ft non fecat, patet 

Up tp zi ces dro punctum F extra ellipfim 
dC ene "o (009 p effe. (renim effecin ellipfi, 
: - [ x5 recta quidem linea à pun- 
co Fipfi ED zqualis 

cum AE conueniret. ac 

| | multó magis fi P intra elli 


píim reperiretur . Secet au- 

tem in. C. connectaturg; 

1 4 UFG;que producatur, do- 

8 7 meclineam DE ex: E- pro 
ductam (cocti in k. fir igitar, eueniet,liacam FK i n 
AE equalem effe; erit punctum : :E din ellipti. fi veró 


Fk minorerit AE, erit P intra ihr ege fii maioteitia: 
uo facere monct a ;: 


Obfcruan- 


erre t rr n IA Yr lp i a puit RS tegit rre Berk nt i B VERDE par c OR n 
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RURSUS eft tamen in hac 
fecunda demonfi ratione, quód in 
aliquibus cafibus euenire poteft, 
vt circulus GH  duobusin locis 

lineam AE difípefcat. vtin pun 

ctis. GI. tuncenim ob problema 
. tis conftructionem ducenda cft 
EG ; non autem. FI. quia FG 
producta cüm EC conueniet . 
Co BI veró ex I protrácta nunquàám 
-cum' E C concurret. nam fidu- 
|catur FL ad iG perpendicu- 
latis; heclineam 1G in duas 
"partes « xquales diuidet:& ipfi E C 
| &quidiftans erit. & ob jd, fr pro- 
 : ducatur ex L, cüm EC nun- 
quim concumnct. ergo multo 
minus FI. | 


————————— — 


3.tertii, 


28.primi. 


Q3 Prate- 


—À 
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DNE KINDORS A 


————— 


vam 


Praeterea aliquando cir- 
culus GH lineam AE 
mus ss fecabie quidem in I, ita 
dX. FI eulusfiamensvt linca quoq; EB 
; WA víecetiin /G, & in hoc cafu. 
| gu) i punctü F intra ellipfim erit. 
Faye »iisanami FI cüàm EC obean | 
IDEM su -,p dem.caufam uM con 
NM as &15»00166. Se FG, fi. Pan 
n orSpmesect i osellipliexifteret; lineam AE 
- . .fecaret. non autem E B. 
.quódíi F extra ellipfim 
e(fet , tunc linea F G , vel 
lineam. A E tantüm diui- 
deret ; vel neutram ipfarum 
EA. ED.quz quidem om 
nia ex dicus funt confpi- 

íuao — 


5p —— 
" 


His demonftratis, quomodo datis axibus ellipfis elli- | 
píim lineare pofsimus, facilé erit cognofcere; quod qui 
dem , & regulacum fuis curforibus, veluti fupra expo- | 
fitum eft, atqué norma, hoc bits afleguemur . 


| 
| 
| 
| 
| 


Sit 
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| 


qui fibi inuicem fint perpendiculares. erit vtique pun- 
| ctum C centrum. producatur D.C. víqué ad E. erit 


quoqué 


Sitmaloraxis AB; minorveró ipfius CD dupla; | 


IF MSRUESRISCUENIIEESUI SESS TRPRUVIPCACSEOESPY. VEMOPSHIUMONOSISKQEQUNEP QUO CIR RSRONUNUEPEI YS cr i 
SEP SM 


quoqué A CE. anguis: rectus; accipiátur: emendata 
| norma F C E , cuius latera in lineis: AC .GE ponam 
tur. deinde fumaturregula. G'H«curfores habens. k-L 5. 


—À 


fylum. 


H 
H 
1 
H 
H 


| 


i 
| 
| 


| 


| 
| 
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ftylamqué. M. fitquélatus eurforis k. diftans à vertice 
ftyh M quanutate dimidii axis maioris; hoceft A C: 
latus veró'curforis. Lab eodem vertice diftans quanti- 


tate dimidiraxis minoris, hoc eft. C D. ponatur -igl.' 


tur latuscurforis kia -C ;, vertexveró flyli M in A , 


quz quidem ex conftructione ad. vnguem congruent .- 


deindé latus curforis. k femper fuperlatus norme C E 
moueaturs curforis veró. L. latus fuper latus normz 
CF íemperquoqué moueatur; donec latus curforis L 
i0. C perueniat , quia tunc flyli vertex peruenerit in D. 
& hoc motu manifeftum eft verticem ftyli M | ellipfim 
defcribere .. eft enim femper ex demonftratis ftyli ver- 
tex inellipfi3 cm àlatere curforis k , quod femper eft 
inlinea CE, femper fit diftans quantitate C A . itidem 
qué idem ftyli vertex à laterecurforis L , quod quidem 
inlinea CA. femper exiftit, quantitate CD femper fit 
diftans.eritqué A D quarta pars ellipfis. & hoc pror- 
fus modo relique defcribentur quartz . adueitendum ta 
men ,quód quarta ellipfis pars , quz ipft A D opponi- 
tur; pofitatantümnormain BCD, curforibusflyloq; 
ita exiftentibus, defcnbetur. in reliquis veró duabus 
quartis defcribendis,ftylus in. IN. collocabiturs curfo: 
reque à ftyli vertice fecundüm diftantias A C € D con 
ftituentur5 norma veró inrectis angulis ACD BCB 
collocabitur.: & hoc modo totam defcribemus elli- 
pim. 3 | 
Veruntamen eft quoq; aduertendü;norme crafsitudi- 
nem altitudine laterum curforum minore effe debere ; 
né, dimzregula fupranormá mouetur ; ipfa regula;nor- 
maque inuicem confricentur . & ( nifallor ) modus hic 


[€—— ENEDE—-—— D — AA c cd 


ellipfis 


| 


] 
! 
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ellipfis defcribendz tutifsimus ,& ad. planifphierium li 
neandum vtilisfimüs:erite ibiesbexcotoup MD oH] 
-. Velle autem docere, ex quamiateilia regula 


4 4 


um curfo - 


ribis ;ftyloqué fit conficienda, füperaacaneum mihi vi- 


detur . nam vnicuique apertuitieffa póteft, quód ex fo: | 


| lidiori materia , veluti ferro , re; vel faltem ligno duro ; 


magis idoncaad: proprias operationes exequendas con 
ficientur huiufmodi inftrimenta.. veeriam in:calce pri 
mi libridiximus. meo tamen iudicio: fi curfores-ex fer 
ro, velex are fuerint conftituti ; Optimum erit Vt eo. 
rum atera (. quemadosodum oportet ) codem: femper 
| modo períiftant . veluti fi flylus:quoqué. ex ferr; vel 
chalybe temperato conftructus fuerit ; vteius vertex fu: 
| perquolibet planifphzerio ex quacunq; materia: conftiu 
cto ellipfes commode ;& abíqué fui Izfione defcribere 
poísit.quod etiam commodiiis fiet , (i. ftyli' latus: curfo 
rum latera aliquantulüm;modic támen in longitudine 
excedets vt düim cllipfis defcribitur,quandó libuerit; fty- 
lum fupra planifphzrium premere. pofsimus;oup, ecce ] 
Hi$ planifpheriisita cognitis; non etit difficile ipfo 


rum quoque operationum demonftrationes, vndà -fcili 
cet proueniant , cognofcere. de quibus in przfentia non 
eft verba faciendum $ cüm àb aliis: copiose fatis explica 
tumhoc fuerit. quamuis ex horum planifphzriorum có 
güitione modico ferme labore operationes omnes .vnuf | 
quifque inuenire poterit . i) 
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